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2 Οκτωβρίου 2018 


Αρ. Φύλλου 173 


ΝΟΜΟΣ ΥΠΆΡΙΘΜ . 4565 

Κύρωση Σύμβασης δωρεάς μεταξύ του Κοινωφε¬ 
λούς Ιδρύματος «ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Σ. ΩΝΑΣΗΣ», του 
Ωνάσειου Καρδιοχειρουργικού Κέντρου (Ω.Κ.Κ.) 
και του Ελληνικού Δημοσίου και λοιπές διατάξεις. 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή: 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' 

Άρθρο πρώτο 

Κύρωση Σύμβασης δωρεάς 

Κυρώνεται η από 26.7.2018 Σύμβαση δωρεάς μεταξύ 
του Ελληνικού Δημοσίου, του Κοινωφελούς Ιδρύματος 
που εδρεύει στο νΑΡΙΙΖ του Ι_ΙΕ(ΙΗΤΕΝ5ΤΕΙΝ με την επω¬ 
νυμία Κοινωφελές Ίδρυμα «ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Σ. ΩΝΑΣΗΣ» 
(ΑΙΕΧΑΝϋΕΒ 5. ΟΝΑ55Ι5 ΡυΒϋΟ ΒΕΝΕΡΙΤ ΡΟΙΙΝΟΑΤΙΟΝ) 
και του Ωνάσειου Καρδιοχειρουργικού Κέντρου (Ν.Π.Ι.Δ.), 
μαζί μετά συνημμένα σε αυτή Παραρτήματα Α', Β' και Γ' 
της οποίας το κείμενο έχει ως ακολούθως: 
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Σύμβαση δωρεάς μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου, του Κοινωφελούς Ιδρύματος 
που εδρεύει στο ΥΆΟΙΙΖ του ΕΙΕ(ΓΗΤΕΝ5ΤΕΙΝ με την επωνυμία Κοινωφελές 
Ίδρυμα «ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Σ. ΩΝΑΣΗΣ» (ΛΕΕΧΑΝΊ)ΕΚ 8. ΟΝΑ8818 ΡϋΒΕΙΟ 
ΒΕΝΕΕΙΤ ΓΟυΝΌΑΤΙΟΝ) και του Ωνάσειου Καρδιοχειρουργικού Κέντρου 

(Ν.Π.Ι.Δ.) 

Στην Αθήνα σήμερα, στις 26/07/2018 μεταξύ: 

α) του Ελληνικού Δημοσίου, νομίμως εκπροσωπούμενου από τον Υπουργό Υγείας 
Ανόρέα Ξανθό , τον Υπουργό Οικονομικών Ευκλείδη Τσακαλώτο. τον Υπουργό 
Περιβάλλοντος και Ενέργειας Γεώργιο Σταθάκη,τον Αναπληρωτή Υπουργό 
Υγείας Παύλο Πολάκη και την Υφυπουργό Οικονομικών Αικατερίνη 
Παπανάτσιου. 

β) του Κοινωφελούς Ιδρύματος με την επωνυμία Κοινωφελές Ίδρυμα 
«ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Σ. ΩΝΑΣΗΣ» (ΛΕΕΧΑΝϋΕΚ 5. ΟΝΑ55Ι5 ΡΙΙΒΚΙΟ 
ΒΕΝΕΕΙΤ ΡΟΙΙΝΠΑΤΙΟΝ). που εδρεύει στο Λιχτενστάιν, δίαδίΐο 27. ναόιιζ, 
Ι.ίεεΗίεηχίεΐη, όποις νόμιμα εκπροσωπείται από τον Πρόεδρο του Δ.Σ. κ. Αντώνη 
Παπαδημητρίου και την Γραμματέα του Δ.Σ. κ. Μαριάννα Μόσχου δυνάμει του 
από 27 Οκτωβρίου 2016 πρακτικού του Δ.Σ και 

γ) του Ωνάσειου Καρδιοχειρουργικού Κέντρου (Ν.Π.Ι.Δ.) που ιδρύθηκε με το ν. 
2012/1992 (Α' 28)και εδρεύει Λεωφ. Συγγρού 356. Τ.Κ. 17674 Καλλιθέα 
Αττικής, συμφωνούνται. συνομολογούνται και γίνονται αποδεκτά τα ακόλουθα: 

Αρθρο 1 

Οοισαοί 

Οι επόμενοι όροι που χρησιμοποιούνται στην παρούσα σύμβαση έχουν το εξής 
περιεχόμενο: 

((Δημόσιο»: το Ελληνικό Δημόσιο, εκπροσωπούμενο από τους Υπουργούς 
Υγείας. Οικονομικών και Περιβάλλοντος και Ενέργειας, καθώς και όλες οι αρμόδιες 
για την εκτέλεση της Σύμβασης δημόσιες υπηρεσίες, κατά περίπτωση, εκτός εάν 
προβλέπεται διαφορετική εκπροσώπηση στην Σύμβαση. 

«Ίδρυμα»: το Κοινιοφελές Ίδρυμα που εδρεύει στο νΑΟΙΊΖ του 
ΕΙΕΟΙΠΈΝ8ΊΈΙΝ με την επωνυμία Κοινιοφελές Ίδρυμα «ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Σ. 
ΩΝΑΣΗΣ» (ΑΓΕΧΑΝΟΕΚ 8. ΟΝΛ8818 ΡΙΊΒΕΙΟ ΒΕΝΕΕΙΤ ΕΟΙΙΝΟΑΤΙΟΝ). 
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«Ωνάσειο Καρδιοχειρουργικό Κέντρο» «(Ω.Κ.Κ.)»: το Ν.Π.Ι.Δ., « Ωνάσειο 
Καρδιοχειρουργικό Κέντρο», που ιδρύθηκε με το ν. 2012/1992 (Α' 28). 

«Έργο»: η υλοποίηση, η προμήθεια και η παράδοση των κάτωθι αναλυτικώς 
αναφερόμενων πραγμάτων και αντικειμένων, σύμφιονα με τα σχέδια και έγγραφα που 
προσαρτώνται στην παρούσα, αναφέρονται αναλυτικά στο άρθρο 3 και αποτελούν 
αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας: α) Η κατασκευή Νέας Πτέρυγας του Ω.Κ.Κ.. η 
οποία θα ανεγερθεί στην θέση που σήμερα καταλαμβάνει ο υπάρχων υπόγειος χώρος 
στάθμευσης, στο Ο.Τ. 327 του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου του Δήμου 
Καλλιθέας, που περικλείεται από τις οδούς Δοϊράνης - Λυσικράτους — Λεωφόρου 
Συγγρού - Ταγματάρχου Πλέσσα, πλήρους κυριότητας του Ελληνικού Δημοσίου, 
σύμφωνα με τοάρθρο 20 του ν. 3106/2003 (Α' 30), β) ο πλήρης εξοπλισμός της Νέας 
Πτέρυγας του Ω.Κ.Κ. που αναφέρεται ανωτέρω υπό α'. γ) η επιλεκτική ανακατασκευή 
μεμονωμένων δωματίων και χώρων του υφιστάμενου αυτόνομου κτηρίου του Ω.Κ.Κ. 
που επηρεάζονται άμεσα από την προσθήκη της Νέας Πτέρυγας, δ) η ανανέωση 
μέρους του εξοπλισμού του υφιστάμενου κτιρίου του Ω.Κ.Κ., ε) η δημιουργία 
πρόσθετων υπογείων θέσεων στάθμευσης και διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου, 
στ) η ίδρυση και ο εξοπλισμός του Ωνάσειου Εθνικού Μεταμοσχευτικού Κέντρου 
(Ω.Ε.ΜΕ.Κ.), όπως προβλέπεται στο κυρωτικό της Σύμβασης νόμο , ζ) η δημιουργία 
ελικοδρομίου για την επείγουσα μεταφορά ασθενών και μοσχευμάτων, η) η σύσταση 
και λειτουργία σύγχρονης και πλήρως ανανεωμένης παιδιατρικής κλινικής 
εξειδικευμένης στην παιδική καρδιολογία και καρδιοχειρουργική, με το διακριτικό 
τίτλο «Ωνάσειο Παίδων» και θ) η σύνταξη και έκδοση των μελετών και εγγράφων που 
απαιτούνται για την υλοποίηση των προαναφερόμενων υπό α). β), γ). δ), ε), στ) και η) 
πραγμάτων και αντικειμένων του Έργου. 


«Δωρεά»: είναι η υλοποίηση και η παράδοση του Έργου, όπως περιγράφεται 
ανωτέρω, στο Ελληνικό Δημόσιο και το Ω.Κ.Κ. με αποκλειστική δαπάνη, μέριμνα και 
ευθύνη του Ιδρύματος Ωνάση, χωρίς την καταβολή οιουδήποτε ανταλλάγματος εκ 
μέρους των δωρεοδόχων. 


«Δωρητής»: είναι το Ίδρυμα, ως ανωτέρω ορίζεται. 


«Δωρεοδόχος»: είναι οι αποδέκτες της παρούσας Δωρεάς, ήτοι: α) Το 
Ελληνικό Δημόσιο και οι αρμόδιοι φορείς του. στην κυριότητα των οποίων 
περιέρχονται όλα τα τμήματα του Έργου που αφορούν στο ακίνητο και στα συστατικά 
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μέρη αυτού, β) Το Ω.Κ.Κ.. στην κυριότητα του οποίου περιέρχονται όλα τα τμήματα 
του Έργου που αφορούν σε κινητά πράγματα, συμπεριλαμβανομένων των 
παραρτημάτων που δεν έχουν καταστεί συστατικά του και παρακολουθημάτων του 
ακινήτου. 

«Ω.Ε.ΜΚ.Κ»: Το ιδρυόμενο με την παρούσα Ωνάσειο Εθνικό 
Μεταμοσχευτικό Κέντρο, όπως ορίζεται στο άρθρο 5 του Παραρτήματος Γ. 

«Νέα Πτέρυγα»: Η αναφερόμενη στο υπό α) αντικείμενο του Έργου Νέα 
Πτέρυγα, η οποία θα στεγάσει το Ω.Ε.ΜΕ.Κ και το «Ωνάσειο Παίδων» που θα 
περιλαμβάνει τις παιδοκαρδιολογικές και παιδοκαρδιοχειρουργικές κλινικές του 
Ω.Κ.Κ. 

«Σύμβαση»: η παρούσα σύμβαση Δωρεάς με όλους τους συμφωνημένους 
όρους και άρθρα αυτής, τα παραρτήματά της και τα επισυναπτόμενα σε αυτήν έγγραφα 
και σχέδια. Ειδικότερα, στην παρούσα σύμβαση προσαρτώνται και αποτελούν 
αναπόσπαστο μέρος αυτής τα εξής Παραρτήματα: 1) Το «Παράρτημα Α» στο οποίο 
εμπεριέχονται η Οριστική μελέτη Αρχιτεκτονικών, Στατικών και προμελέτη Η/Μ 
Εγκαταστάσεων θειορημένα από τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Υπουργείου 
Υγείας και όσων περιγράφονται αναλυτικά στο άρθρο 3 παρ. 1 της παρούσας και 
αποτυπώνουν τόσο το Έργο όσο και την υπάρχουσα κατάσταση του κτιρίου. 2) Το 
«Παράρτημα Β» στο οποίο αποτυπώνεται ο αναλυτικός κατάλογος του παραδιδόμενου 
εξοπλισμού για τη Νέα Πτέρυγα και ο βιοϊατρικός εξοπλισμός ανανέωσης της 
υπάρχουσας πτέρυγας του Ω.Κ.Κ. και 3) Το «Παράρτημα Γ» στο οποίο 
περιλαμβάνονται οι προτεινόμενες ρυθμίσεις τροποποίησης του ν.2012/1992 (Α'28), 
στο πλαίσιο της θεσμικής αναδιοργάνωσης του Ω.Κ.Κ. οι οποίες αυτούσιες θα 
αποτελόσουν το Κεφάλαιο Β' στον κυρωτικό της Σύμβασης νόμο. 

«Επιτροπή Παραλαβής»: είναι η επιτροπή που ορίζεται στην παράγραφο 3 του 
άρθρου 5. 

Αρθρο 2 

Σκοπός, αντικείαενο και κόστος της Δωρεάς 

1. Αντικείμενο της Δωρεάς είναι το Έργο όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της 
παρούσας. Σκοπός της Δωρεάς είναι η σύσταση και λειτουργία (α) σύγχρονης και 
πλήρως ανανεωμένης παιδιατρικής κλινικής του Ω.Κ.Κ. εξειδικευμένης στην παιδική 
καρδιολογία και καρδιοχειρουργική, με το διακριτικό τίτλο «Ωνάσειο Παίδων», (β) 
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ενός νέου κέντρου μεταμοσχεύσεων με την επωνυμία «Ωνάσειο Εθνικό 
Μεταμοσχευτικό Κέντρο» και το διακριτικό τίτλο «Ω.Ε.ΜΕ.Κ». και (γ) η αναβάθμιση 
των ήδη παρεχόμενων υπηρεσιών από το Ω.Κ.Κ. Οι δράσεις αυτές θα έχουν ως 
αποτέλεσμα: α) την εδραίωση του Ω.Κ.Κ. ως «κέντρου αριστείας» και αναφοράς σε 
ευρωπαϊκό επίπεδο, β) την προαγωγή του δημοσίου συμφέροντος, ήτοι την παροχή 
υψηλού επιπέδου υπηρεσιών υγείας των κατοίκων της χώρας, συμπεριλαμβανομένων 
των παιδιών, των ανασφάλιστων πολιτών και γ) το δημοσιονομικό όφελος που θα 
προκύψει από την εξοικονόμηση της δαπάνης που καταβάλλεται σήμερα από το 
Ελληνικό Δημόσιο για την διενέργεια των ιατρικών πράξεων μεταμόσχευσης στο 
εξωτερικό. 

2. Η Δωρεά όπως ορίζεται ανωτέρω, εμπίπτει στην προστασία του άρθρου 109 
του Συντάγματος. Η ισχύς της Σύμβασης, περιλαμβανόμενων όλων των παραρτημάτων 
αυτής, χωρίς καμία τροποποίηση, άρχεται από την κύρωσή της με νόμο και την 
τροποποίηση με τον ίδιο νόμο των διατάξεων του ν.2012/1992, που περιλαμβάνονται 
στο Παράρτημα Γ\ Αν η παρούσα Σύμβαση κυρωθεί τροποποιημένη χωρίς την 
προηγούμενη έγγραφη/ συναίνεση του Ιδρύματος, το Ίδρυμα δεν δεσμεύεται από 
αυτήν. Πριν την πλήρωση της παρούσας αιρέσεως, το Ίδρυμα δεν υποχρεούται σε 
έναρξη εκτέλεσης του Έργου. 

3. Το αντικείμενο της Δωρεάς κοστολογείται στο ανώτατο ποσό των εβδομήντα 
εκατομμυρίων ευρώ (70.000.000 €), μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. Το 
ανωτέρω κόστος έχει προϋπολογιστεί από το Ίδρυμα και καλύπτεται αποκλειστικά από 
πόρους του Ιδρύματος, χωρίς ουδεμία συμμετοχή του Ελληνικού Δημοσίου ή 
Ευρωπαϊκών πόρων. Εφόσον για την υλοποίηση της Δωρεάς δαπανηθεί μικρότερο 
ποσό, το Ίδρυμα δεν υποχρεούται να καταβάλλει το εναπομένον ποσό. Ρητά 
συμφωνείται ότι το Ίδρυμα δεν υποχρεούται να δαπανήσει ποσό μεγαλύτερο από το ως 
άνω οριζόμενο ποσό της Δωρεάς, με την επιφύλαξη των επόμενων εδαφίων της 
παρούσας παραγράφου. Στο ποσό αυτό δεν περιλαμβάνεται το κόστος αγοράς του 
εξοπλισμού του Ω.Ε.ΜΕ.Κ και του «Ωνασείου Παίδων» το οποίο θα καλυφθεί από το 
Ίδρυμα. Το Ίδρυμα θα αναλάβει το κόστος της συνήθους συντήρησης του διοριζόμενου 
και του υπάρχοντος εξοπλισμού για μία πενταετία από την οριστική παράδοση του 
Έργου. Σε περίπτωση αντικατάστασης του ως άνω εξοπλισμού προ της λήξης της 
πενταετίας, το Ίδρυμα απαλλάσσεται από την υποχρέωση καταβολής του κόστους 
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συντήρησης αυτού. Εξαιρούνται το κόστος ανταλλακτικών, και αναλωσίμων καθώς 
και το κόστος αντικατάστασης σε περίπτωση κακής χρήσης υλικών. 


Αρθρο 3 

Ανέγερση και είςοπλισυός 
I. Το Έργο θα υλοποιηθεί σύμφωνα με: 

α) τους όρους της παρούσας, 

β) τα αρχιτεκτονικά σχέδια που επισυνάπτονται. στην παρούσα, επί των 
οποίων προβλέπεται και η προσβασιμότητα των ΑΜΕΑ σε εφαρμογή των 
από 8/2002 τοπογραφικών διαγραμμάτων του μηχανικού Ζαν Ογκ 
Πραμπλάν και τα με ίδια ημεροχρονολογία σχέδια κάλυψης με στοιχεία Α- 
2, Α-3, Α-5, Α-6 και Α-7 του ιδίου μηχανικού, αντίτυπα των οποίων 
δημοσιεύθηκαν σε σμίκρυνση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως με το ν. 
3106/2003 (Α' 30) και σύμφωνα με τους όρους και περιορισμούς δόμησης 
του άρθρου 20 του ν. 3106/2003 (Α' 30), 

γ) τις πρότυπες περιβαλλοντικές δεσμεύσεις υγειονομικών μονάδων, 
σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία για τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις 
του Έργου, όπως αυτό περιγράφεται στο άρθρο 1 της παρούσας Σύμβασης, 

δ) τα αρχιτεκτονικά σχέδια της οριστικής μελέτης που επισυνάπτονται στην 
παρούσα, καθώς και τα υπόλοιπα σχέδια δηλαδή τα σχέδια στατικής και 
αντισεισμικής οριστικής μελέτης για τη Νέα Πτέρυγα, τα σχέδια της 
ενεργητικής και παθητικής πυροπροστασίας για την Νέα Πτέρυγα, τα 
σχέδια κατόψεων για τις νέες θέσεις στάθμευσης, τις διαγραμματικές 
μελέτες, τα διαγράμματα, καθώς και την προμελέτη 
ηλεκτρομηχανολογικών (Η/Μ) εγκαταστάσεων. 

ε) τον κατάλογο του παραδιδόμενου εξοπλισμού για τη Νέα Πτέρυγα και την 
ανανέωση του εξοπλισμού της υφιστάμενης πτέρυγας του Ω.Κ.Κ., που 
επισυνάπτεται στην παρούσα. Ο κατάλογος τροποποιείται με έγγραφη 
συμφωνία μεταξύ του Ιδρύματος και του Ω.Κ.Κ., χωρίς να απαιτείται 
κύρωση με νόμο και εν γένει μη εφαρμοζόμενης της παρ.3 του άρθρου 11. 
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Το ίδιο ισχύει και για την ανανέιοση του εξοπλισμού του υφιστάμενου 
κτιρίου του Ω.Κ.Κ. 

στ) τον κατάλογο μερικής α%'ανέωσης εξοπλισμού του υφιστάμενου κτιρίου, 
που επισυνάπτεται στην παρούσα, 

η) την μελέτη εφαρμογής Αρχιτεκτονικών, Στατικών και Η/Μ 
Εγκαταστάσεων συμπεριλαμβανομένων και του Σχεδίου και Φακέλου 
Ασφάλειας και Υγείας (ΣΑΥ και ΦΑΥ), η οποία θα εκπονηθεί βάσει της 
οριστικής Αρχιτεκτονικής και Στατικής μελέτης που εμπεριέχεται στο 
Παράρτημα Α. που κυρώνονται σύμφωνα με την παρ.1 του άρθρου 4 και 
την οριστική μελέτη Η/Μ εγκαταστάσεων που εγκρίνεται σύμφωνα με την 
παρ.3 του άρθρου 4. 

θ) όλα τα σχέδια και τις εγκρίσεις που μνημονεύονται στην παρούσα παράγραφο 
και περιγράφονται στο Παράρτημα Α της παρούσας Σύμβασης. 

2. Σε κάθε περίπτωση το Ίδρυμα δεν υποχρεούται να προβεί σε οιαδήποτε 
περαιτέρω μελέτη ή ενέργεια ή εργασία που αφορά στο προαναφερθέν υπάρχον 
αυτόνομο κτήριο πέραν της επιλεκτικής ανακατασκευής μεμονωμένων δωματίων και 
χώρων που επηρεάζονται άμεσα από την προσθήκη της Νέας Πτέρυγας, εκτός εάν είναι 
απαραίτητες για την ολοκλήρωση του αντικειμένου της Σύμβασης. 

3. Οι εξωτερικές όψεις του νέου κτιρίου θα κατασκευαστούν σύμφωνα με τα 
αρχιτεκτονικά σχέδια όψεων που επισυνάπτονται και αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα 
της παρούσας, όπως έχουν σχεδιαστεί από τους αρχικούς αρχιτέκτονες ΕΙεννεΠνη - 
Οανίε5 και η αισθητική αντιμετώπιση των εσωτερικών χώρων θα είναι αντίστοιχη με 
του υφιστάμενου κτιρίου. 

4. Το Ίδρυμα διατηρεί το δικαίωμα να αντικαθιστά κατά την κρίση του υλικά, 
εφόδια, μηχανήματα και σκεύη που αναφέρονται στα επισυναπτόμενα έγγραφα με 
άλλα ίδιας ή παρόμοιας ποιότητας, με γνώμονα είτε την ταχύτερη εκτέλεση του Έργου 
είτε την καλύτερη λειτουργική απόδοσή του. 

5. Όσες μελέτες εφαρμογής και κατασκευαστικά σχέδια θα εκπονούνται κατά την 
διάρκεια της υλοποίησης του Έργου θα είναι εφαρμοστικά των αντίστοιχων σχεδίων 
που επισυνάπτονται στο παρόν, χωρίς να προβάρουν σε τροποποιήσεις βασικών 
μεγεθών των μελετών ή/και σε αναδιατάξεις χώρων εκτός εάν αυτές οι αλλαγές 
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αποφασίζονται αποκλειστικά με την σύμφωνη γνώμη των συμβαλλόμενων μερών, με 
την επιφύλαξη της περίπτωση η) της παρ.1. - 

Άρθρο 4 

Άδειες - όροι δόιιτιστκ - εωαοαονή κείιιενων διατάξεων 

1. Με την επιφύλαξη της παρ.3 του παρόντος άρθρου, η κύρωση με νόμο, χωρίς 
την οποιαδήποτε τροποποίηση, της παρούσας σύμβασης: α) Υπέχει θέση έγκρισης 
όλων των αναφερόμενων στο άρθρο 3 της παρούσας σχεδίων, μελετών και 
προμελετών, β) Υπέχει θέση άδειας δόμησης αορίστου χρόνου για την ανέγερση της 
Νέας Πτέρυγας και για όλες τις απαιτούμενες εργασίες για την υλοποίηση του Έργου 
που αφορούν στο υφιστάμενο κτίριο και στην προβλεπόμενη επέκταση για την 
δημιουργία του Ω.Ε.ΜΕ.Κ, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 3 της παρούσας, 
ως προς την οριστική Αρχιτεκτονική και Στατική μελέτη, γ) Υπέχει θέση όλων των 
λοιπών κατά νόμο απαιτούμενων αδειών για το Έργο, δ) Υπέχει θέση άδειας για την 
τυχόν απαιτούμενη για την υλοποίηση του Έργου κατάληψη, τροποποίηση, 
κατεδάφιση, αποξήλωση και αποκομιδή υφιστάμενων στο ακίνητο περιουσιακών 
στοιχείων του Δημοσίου ή του υπάρχοντος κτιρίου του Ω.Κ.Κ. χωρίς να απαιτείται η 
τήρηση άλλης διαδικασίας, ε) αποτελεί προϋπόθεση για την έναρξη του Έργου, στ) 
Συνεπάγεται ότι το υφιστάμενο αυτόνομο κτήριο του Ω.Κ.Κ. όπως αποτυπώνεται στα 
σχέδια τα οποία προσαρτώνται ως Παράρτημα Α στην παρούσα Σύμβαση και 
αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της, νοείται ως καθ’ όλα νομίμως υφιστάμενο και ζ) 
Υπέχει θέση άδειας για την εγκατάσταση και λειτουργία ελικοδρομίου στην οροφή της 
Νέας Πτέρυγας για τη μεταφορά ασθενών και μοσχευμάτων τηρούμενων των 
προδιαγραφών που θα θέσει η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας και των διατάξεων 
ασφαλείας και αεροπλοΐας. 

2. Σε περίπτωση προσφυγής κατά διοικητικής πράξης που εκδίδεται κατ’ 
εξουσιοδότηση ή κατ’ εφαρμογή της παρούσας Σύμβασης που θα κυρωθεί με νόμο, οι 
προθεσμίες που προβλέπονται στην παρούσα σύμβαση, όπως ενδεικτικά αυτές του 
άρθρου 5, παρατείνονται μέχρι την έκδοση αμετάκλητης απόφασης επί της ασκηθείσας 
προσφυγής, αλλά όχι πέραν των δώδεκα (12) μηνών. 

3. Με Απόφαση του Υπουργού Υγείας, ύστερα από εισήγηση της Διεύθυνσης 
Τεχνικών Υπηρεσιών, εγκρίνεται η οριστική μελέτη ηλεκτρομηχανολογικών 
εγκαταστάσεων που υπέχει θέση άδειας δόμησης αορίστου χρόνου για την ανέγερση 
της Νέας Πτέρυγας και για όλες τις απαιτούμενες εργασίες για την υλοποίηση του 
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Έργου σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 3 της παρούσας, ως προς την οριστική 
μελέτη Η/Μ εγκαταστάσεων. Με όμοια απόφαση, ύστερα από εισήγηση της 
Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Υγείας, εγκρίνεται η μελέτη 
εφαρμογής Αρχιτεκτονικών, Στατικών και Η/Μ Εγκαταστάσεων 
συμπεριλαμβανομένων και του Σχεδίου και Φακέλου Ασφάλειας και Υγείας (ΣΑΥ και 
ΦΑΥ), η οποία θα εκπονηθεί βάσει της οριστικής μελέτης Αρχιτεκτονικών και 
Στατικών που εμπεριέχεται στο Παράρτημα Α και την οριστική μελέτη Η/Μ 
εγκαταστάσεων που εγκρίνεται κατά το προηγούμενο εδάφιο. Η έναρξη των εργασιών 
δύναται να λάβει χώρα μετά την δημοσίευση της απόφασης του δευτέρου εδαφίου της 
παρούσας παραγράφου. Οι χορηγούμενες άδειες σύμφωνα με την παρ.1 και την 
παρούσα παράγραφο, ισχύουν κατά παρέκκλιση κάθε άλλης γενικής ή ειδικής διάταξης 
νόμου ως προς το υφιστάμενο κτήριο και τη Νέα Πτέρυγα. Όροι και περιορισμοί 
δόμησης και κτιριολογικές διατάξεις θεωρούνται οι καθοριζόμενοι στα συνημμένα 
σχέδια έστω και αν παρεκκλίνουν από τις κείμενες διατάξεις με την επιφύλαξη των 
επόμενων εδαφίων. Το κτήριο της Νέας Πτέρυγας του Ω.Ε.ΜΕ.Κ θα συμμορφώνεται 
με τις ισχύουσες διατάξεις που αφορούν σε θέματα ασφάλειας και αντοχής του 
κτηρίου, συμπεριλαμβανομένων των ρυθμίσεων περί πυροπροστασίας, 
αντισεισμικότητας. πρόσβασης Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες (ΑμΕΑ). υγιεινής και 
ασφάλειας στους χώρους της εργασίας και αεροπλοΐας. Οι παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 
20 του Ν. 3106/2003 ισχύουν αναλογικώς εφαρμοζόμενες. Πριν την έναρξη των 
οικοδομικών εργασιών είναι υποχρεωτικός ο ορισμός των μελετητών του Έργου από 
το Ω.Κ.Κ. και το Ίδρυμα, που υπογράφουν τα συνημμένα σχέδια, ως επιβλεπόντων 
μηχανικών σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις και οι οποίοι δύναται να 
αντικατασταθούν με συμφωνία του Ω.Κ.Κ. και του Ιδρύματος. Επιπλέον, το Ω.Κ.Κ. 
και το Ίδρυμα θα ορίσουν από κοινού επιθεωρητή ή επιθεωρητές του Έργου. 


ί 



4. Επιτρέπεται η κατασκευή τριών υπογείων σταθμών που θα εκτείνονται μέχρι 
την στάθμη εκσκαφής του υπάρχοντος χώρου στάθμευσης και των θεμελίων του. για 
την δημιουργία νέων υπόγειων θέσεων στάθμευσης αποθηκών και χώρων για πς 
ηλεκτρολογικές και μηχανολογικές εγκαταστάσεις, εντός της οικοδομικής γραμμής 
του τοπογραφικού διαγράμματος που επισυνάπτεται στην παρούσα Σύμβαση καθώς 
και μεμονωμένων υπαίθριων θέσεων στάθμευσης σε επιλεγμένα σημεία του 
πεζοδρομίου για την διευκόλυνση των ΑΜΕΑ και ασθενοφόρου κατά παρέκκλιση 
κάθε άλλης {πάταξης. Επιτρέπεται η τροποποίηση της νησίδας του παράδρομου. 
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σύμφωνα με το συνημμένο διάγραμμα κυκλοφοριακής μελέτης, για την διαχείριση του 
κυκλοφοριακού φόρτου της οδού Τ. Πλέσσα.και την διευκόλυνση της πρόσβασης των 
ασθενών και επισκεπτών. Για λόγους αυτονομίας και καλής λειτουργίας η Νέα 
Πτέρυγα Οα ηλεκτροδοτηθεί εξ ολοκλήρου με νέα κεντρική παροχή και 
μετασχηματιστές ισχύος που θα είναι ανεξάρτητη από την υπάρχουσα ηλεκτρολογική 
παροχή του Ω.Κ.Κ., κατά παρέκκλιση κάθε άλλης διάταξης. 

5. Το Έργο θα υλοποιηθεί με διαδικασίες που δεν εμπίπτουν στις διατάξεις περί 
ανάθεσης και εκπόνησης μελετών Δημοσίου και τη νομοθεσία περί δημοσίων 
συμβάσεων. 

6. Το Ελληνικό Δημόσιο αναλαμβάνει στο πλαίσιο της αρμοδιότητάς του να 
προβαίνει σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες και να παρέχει κάθε αναγκαία συνδρομή 
για την έκδοση περαιτέρω αδειών και εγκρίσεων που δεν προβλέπονται από την 
παρούσα σύμβαση και ενδέχεται να απαιτηθούν για την υλοποίηση της Δωρεάς από 
τους φορείς του στενού ή ευρύτερου δημόσιου τομέα, όπως αυτός εκάστοτε ορίζεται. 
Ειδικότερα, το Ελληνικό Δημόσιο χορηγεί τις άδειες και εκδίδει εξουσιοδοτήσεις, 
εγκρίσεις και αποφάσεις που απαιτούνται για τη σύνδεση του Εργοταξίου και του 
Έργου με δίκτυα ΟΚΩ όπως ενδεικτικά, η άδεια ηλεκτροδότησης, υδροδότησης, 
αποχέτευσης, η άδεια κατάληψης πεζοδρομίου, κλπ. Η προθεσμία για την έκδοση των 
απαιτούμενων αδειών ορίζεται σε τέσσερις (4) μήνες από την κατάθεση όλων των 
απαραίτητων εκ του νόμου εγγράφων στην κατά περίπτωση αρμόδια υπηρεσία. Σε 
περίπτωση που το Ίδρυμα δεν καταθέσει όλα τα απαραίτητα εκ του νόμου έγγραφα για 
την χορήγηση της αντίστοιχης έγκρισης ή άδειας, η ανωτέρω προθεσμία άρχεται από 
το χρονικό σημείο που αυτά Οα κοινοποιηθούν στην αρμόδια υπηρεσία. Τα χρονικά 
διαστήματα που μεσολαβούν από την κατάθεση στην αρμόδια υπηρεσία, όλων των εκ 
του νόμου απαραίτητων εγγράφων έως την έκδοση της απαραίτητης κατά περίπτωση 
έγκρισης ή άδειας αναστέλλουν την προθεσμία αποπεράτωσης του Έργου του πρώτου 
εδαφίου της παρ.1 του άρθρου 5. Κατόπιν συμφωνίας των συμβαλλόμενων μερών οι 
ως άνω προθεσμίες δύναται να παραταθούν. Οι διατάξεις των παρ.5 έως 13 του άρθρου 
5 της παρούσας εφαρμόζονται αναλόγως και για τις προθεσμίες αυτές. Οι ανωτέρω 
άδειες τεκμαίρεται ότι έχουν σε κάθε περίπτωση εκδοθεί αν οι αρμόδιες για την έκδοσή 
τους αρχές δεν έχουν προβεί σε έγγραφη αιτιολογημένη άρνηση έκδοσής τους μετά την 
πάροδο 30 ημερών από την λήξη της προθεσμίας των τεσσάρων (4) μηνών. 
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7. Ο εξοπλισμός ιδιοκτησίας του Ω.Κ.Κ. που απομακρύνεται στο πλαίσιο των 
εργασιών (εξαιρούμενων των αχρήστων υλικών) από το υφιστάμενο κτήριο του 
Ω.Κ.Κ. θα παραδίδεται εντός εργοταξίου στον εκάστοτε οριζόμενο από το Δ.Σ. του 
Ω.Κ.Κ. αρμόδιο για την παραλαβή. Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. του Ω.Κ.Κ. θα αποφασίζει 
εντός δέκα (10) ημερών κατά την διακριτική του ευχέρεια για την τύχη του ως άνω 
εξοπλισμού (όπως ενδεικτικά για την αποθήκευση, ανακύκλωση, απομάκρυνση) εάν 
τα υλικά αυτά έχουν εμπορική αξία κάτω των 10.000€, άλλως την απόφαση θα 
λαμβάνει το Δ.Σ. του Ω.Κ.Κ. εντός 30 ημερών. 

Αρθρο 5 

Αποπεράτωση και Προσωρινή και Οριστική Παραλαβή του Έργου 

1. Αποπεράτωση του Έργου. 

Με την επιφύλαξη του τελευταίου εδαφίου της παρ.2 του άρθρου 2, των παρ. 8 
έως 12 του παρόντος άρθρου και του άρθρου 11. το Ίδρυμα υποχρεούται να 
αποπερατώσει το Έργο, κατά την έννοια της παρ. 6 του παρόντος άρθρου σε χρονικό 
διάστημα τεσσάρων (4) ετών από την δημοσίευση της Υπουργικής Απόφασης του 
δευτέρου εδαφίου της παρ.3 του άρθρου 4. 

2. Ανακοίνωση περάτωσης των εργασιών. 

Η περάτωση των εργασιών δύναται να γίνει και τμηματικά ανά αντικείμενο του 
Έργου. Έξι μήνες πριν από την τμηματική ή ολική περάτωση του Έργου, το Ίδρυμα θα 
καλέσει το Ω.Κ.Κ. και το Ελληνικό Δημόσιο, εκπροσιοπούμενο από τους Υπουργούς 
Υγείας και Περιβάλλοντος και Ενέργειας να ορίσουν άμεσα την Επιτροπή Παραλαβής. 

3. Επιτροπή Παραλαβής 

Για την προσωρινή και οριστική παραλαβή του έργου θα συγκροτηθεί Επιτροπή 
Παραλαβής, τα μέλη της οποίας θα οριστούν με τους αναπληρωτές αυτών με Κοινή 
Απόφαση των Υπουργών Υγείας και Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Η Επιτροπή αυτή 
θα είναι τετραμελής και θα αποτελείται από: α) έναν μηχανικό, υπάλληλο σε 
οποιαδήποτε υπηρεσία υπαγόμε\Τ| στην αρμοδιότητα του Υπουργείου Περιβάλλοντος 
και Ενέργειας, β) έναν υπάλληλο της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του 
Υπουργείου Υγείας, γ) έναν μηχανικό που θα υποδείξει το ΔΣ του Ω.Κ.Κ. και δ) έναν 
εμπειρογνώμονα που θα υποδείξει το Ίδρυμα. Η Επιτροπή Παραλαβής ορίζεται το 

α 


( 



\ 
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Επιτροπή Παραλαβής περιορίζεται στον έλεγχο της συμμόρφωσης του Έργου ως προς 
τους όρους της Σύμβασης μετά από την περάτωση των εργασιών και όχι κατά την 
διάρκεια εκτέλεσής των, δηλαδή αποκλειστικά κατά την προσωρινή ή την οριστική 
παραλαβή. Οι παρατηρήσεις της Επιτροπής θα περιορίζονται αποκλειστικά σε θέματα 
εφαρμογής των μελετών που επισυνάπτονται στη Σύμβαση και των μελετών 
εφαρμογής που αναφέρονται στο άρθρο 3 παράγραφος 4, όπως έχουν τυχόν 
τροποποιηθεί με την σύμφωνη γνώμη του Ιδρύματος. Εξαιρούνται οι αφανείς εργασίες 
ραδιοπροστασίας και δομικών ενισχύσεων του φέροντος οργανισμού, ο έλεγχος των 
οποίων επιτρέπεται αφού ολοκληρωθούν οι συγκεκριμένες εργασίες από την Επιτροπή 
Παραλαβής κατόπιν συνεννόησης ' με το Ίδρυμα. Η Επιτροπή Παραλαβής ουδεμία 
υπόδειξη, παρέμβαση ή τροποποίηση των σχεδίων, προδιαγραφών ή αδειών μπορεί να 
επιφέρει ή να απαιτήσει. 

4. Προσωρινή Παραλαβή του Έργου. 

Μετά την τμηματική ή ολική περάτωση του Έργου, το Ίδρυμα θα καλέσει 
εγγράφως το Ω.Κ.Κ. και το Ελληνικό Δημόσιο, εκπροσωπούμενο από τους Υπουργούς 
Υγείας και Περιβάλλοντος και Ενέργειας να προβούν στην προσωρινή παραλαβή του 
Εργου ολικά ή για το τμήμα που αφορά η περάτωση. Εντός προθεσμίας 20 ημερών 
από την τελευταία κοινοποίηση της κλήσης του Ιδρύματος για την προσωρινή 
παραλαβή του Έργου, η Επιτροπή Παραλαβής θα κληθεί με επιμέλεια του Υπουργού 
Υγείας προκειμένου να διενεργήσει επιθεώρηση και αυτοψία, βάσει της οποίας θα 
συνταχθεί σχετική Έκθεση προσωρινής παραλαβής. Η Έκθεση θα υποβληθεί προς το 
Διοικητικό Συμβούλιο του Ω.Κ.Κ., το Ίδρυμα και τους Υπουργούς Υγείας και 
Περιβάλλοντος και Ενέργειας εντός 30 ημερών από την κλήση της Επιτροπής. Στην 
Έκθεση θα αναφέρονται με όλες τις απαραίτητες τεχνικές λεπτομέρειες, όλες οι τυχόν 
παρατηρήσεις για ελλείψεις και κακοτεχνίες που πρέπει να συμπληρωθούν και να 
διορθωθούν κατά την περίοδο συντήρησης του Έργου, καθώς και οι προτεινόμενοι 
τρόποι αποκατάστασης αυτών. Η Επιτροπή Παραλαβής δύναται να αιτηθεί παράταση 
της προθεσμίας των τριάντα (30) ημερών για σοβαρούς λόγους, η οποία χορηγείται με 
απόφαση του Υπουργού Υγείας, μέχρι τριάντα (30) επιπλέον ημέρες. Η.έκθεση 
Προσωρινής Παραλαβής της Επιτροπής είναι δεσμευτική για όλους τους 
συμβαλλόμενους στην παρούσα. ΊΙ προσωρινή παραλαβή του Έργου γίνεται με 
απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου (ΔΣ) του Ω.Κ.Κ. και με κοινή απόφαση των 
Υπουργών Υγείας και Περιβάλλοντος και Ενέργειας, επί τη βάσει της Έκθεσης 
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Προσωρινής Παραλαβής της Επιτροπής Παραλαβής . Οι ανωτέρω αποφάσεις των 
υπουργών και του Ω.Κ.Κ. εκδίδονται εντός 60 ημερών από την κοινοποίηση της 
σχετικής Έκθεσης της Επιτροπής Παραλαβής και κοινοποιούνται προς το Ίδρυμα με 
συνημμένη την Έκθεση Προσωρινής Παραλαβής της Επιτροπής Παραλαβής εντός 30 
ημερών από την έκδοση της τελευταίας απόφασης. Σε περίπτωση παρέλευσης 
απράκτων των ανωτέρω προθεσμιών, τότε το Έργο θα τεκμαίρεται αμάχητα ότι έχει 
παραληφθεί προσωρινά από τους Δωρεοδόχους, ως εξής: α) χωρίς παρατηρήσεις, 
εφόσον η προθεσμία για ενέργεια που παρήλθε άπρακτη αφορά στους Δωρεοδόχους ή, 
β) με τις παρατηρήσεις που θα συντάξει η Επιτροπή Παραλαβής στην Έκθεση, οι 
οποίες θα γίνουν αποδεκτές με απόφαση των Δωρεοδόχων, εφόσον η άπρακτη 
παρέλευση της προθεσμίας για ενέργεια οφείλεται στο Ίδρυμα. Στην περίπτωση της 
τεκμαιρόμενης Προσωρινής Παραλαβής ή της Προσωρινής Παραλαβής χωρίς 
παρατηρήσεις, οι Δωρεοδόχοι θα κληθούν από το Ίδρυμα για την Οριστική Παραλαβή 
του Έργου σύμφωνα με την παρ.5 του παρόντος άρθρου. Η υπέρβαση των προθεσμιών 
της παρούσας παραγράφου, από υπαιτιότητα του Ελληνικού Δημοσίου ή του Ω.Κ.Κ., 
δεν συνεπάγεται από μόνη της το δικαίωμα καταγγελίας της σύμβασης 

5. Περίοδος Συντήρησης του Έργου. 

Η Περίοδος Συντήρησης του Έργου εκτείνεται σε έξι μήνες από την Προσωρινή 
Παραλαβή του Έργου κατά την παρ. 4 του παρόντος. Κατά την Περίοδο Συντήρησης 
του Έργου, το Ίδρυμα υποχρεούται να αποκαταστήσει τις ελλείψεις και κακοτεχνίες 
που αναφέρονται στην Έκθεση Προσωρινής Παραλαβής καθώς και τυχόν πρόσθετα 
κρυφά ελαττώματα που βεβαιώθηκαν από την Επιτροπή Παραλαβής για πρώτη φορά 
μετά από την Προσωρινή Παραλαβή αλλά πριν την λήξη της Περιόδου Συντήρησης. 
Δεν επιτρέπεται η μερική ή ολική χρήση της Νέας Πτέρυγας μέχρι την Οριστική 
Παραλαβή της. 

6. Οριστική Παραλαβή. 

Η Οριστική Παραλαβή του Έργου θα συντελεσθεί μετά την εκπνοή της εξάμηνης 
Περιόδου Συντήρησης της προηγούμενης παραγράφου. Το Ω.Κ.Κ. και το Ελληνικό 
Δημόσιο εκπροσωπούμενο από τους Υπουργούς Υγείας και Περιβάλλοντος και 
Ενέργειας θα κληθούν εγγράφως από το ίδρυμα για την Οριστική Παραλαβή του 
Έργου, εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την παρέλευση της ανωτέρω 
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κοινοποίηση της κλήσης του Ιδρύματος για την Οριστική Παραλαβή του Έργου, με 
επιμέλεια του Υπουργού Υγείας θα κληθεί η Επιτροπή Παραλαβής προκειμένου να 
διενεργήσει επιθεώρηση και αυτοψία, βάσει της οποίας θα συνταχθεί σχετική Εκθεση 
Οριστικής Παραλαβής. Η Έκθεση θα υποβληθεί προς το Διοικητικό Συμβούλιο του 
Ω.Κ.Κ. και τους Υπουργούς Υγείας και Περιβάλλοντος και Ενέργειας εντός τριάντα 
(30) ημερών από την κλήση της Επιτροπής Παραλαβής. Στην Έκθεση θα αναφέρονται 
όλες οι τυχόν παρατηρήσεις για παραμένουσες και μη θεραπευθείσες ελλείψεις και 
κακοτεχνίες, εφ’ όσον έχουν καταγραφεί στη Έκθεση Προσωρινής Παραλαβής ή έχουν 
διαπιστωθεί κατά την Περίοδο Συντήρησης, που πρέπει να συμπληρωθούν και να 
διορθωθούν καθώς καί οι προτεινόμενοι συγκεκριμένοι τρόποι' αποκατάστασης. Η 
Επιτροπή Παραλαβής δύναται να αιτηθεί παράταση της προθεσμίας των τριάντα (30) 
ημερών για σοβαρούς λόγους, η οποία χορηγείται με απόφαση του Υπουργού Υγείας 
μέχρι τριάντα (30) επίπλέον ημέρες. Η Έκθεση Οριστικής Παραλαβής της Επιτροπής 
Παραλαβής είναι δεσμευτική για όλους τους συμβαλλόμενους στην παρούσα. Η 
Οριστική Παραλαβή του Έργου γίνεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου (ΔΣ) 
του Ω.Κ.Κ. και με κοινή απόφαση των Υπουργών Υγείας και Περιβάλλοντος και 
Ενέργειας, βάσει της Έκθεσης Οριστικής Παραλαβής της Επιτροπής Παραλαβής, οι 
οποίες αποφάσεις εκδίδονται εντός εξήντα (60) ημερών από την κοινοποίηση της ως 
άνω Έκθεσης. Σε περίπτωση που κατά την Οριστική Παραλαβή δεν έχουν θεραπευθεί 
οι παρατηρήσεις για ελλείψεις ή κακοτεχνίες που αναφέρονται στην Έκθεση Οριστικής 
Παραλαβής το Ελληνικό Δημόσιο, εκπροσωπούμενο από τους Υπουργούς Υγείας, 
Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Οικονομικών και το Ω.Κ.Κ., εκπροσωπούμενο από 
το Διοικητικό του Συμβούλιο, έχουν το δικαίωμα να προβούν, από κοινού ή χωριστά, 
σε άρση των ελλείψεων ή κακοτεχνιών με δαπάνες τους που θα απαιτήσουν από το 
Ίδρυμα. Σε περίπτωση παρέλευσης άπρακτων των προαναφερθεισών προθεσμιών της 
παρούσας παραγράφου το Έργο θα τεκμαίρεται αμάχητα ότι έχει οριστικά παραληφθεί 
αυτοδικαίως από τους Δωρεοδόχους ως εξής: α) χωρίς παρατηρήσεις, εφόσον η 
προθεσμία για ενέργεια που παρήλθε άπρακτη αφορά στους Δωρεοδόχους και β) Με 
τις παρατηρήσεις που θα συντάξει η Επιτροπή Παραλαβής, οι οποίες θα γίνουν 
αποδεκτές με απόφαση των Δωρεοδόχων, εφόσον η άπρακτη παρέλευση της 
προθεσμίας για ενέργεια οφείλεται στο Ίδρυμα. Σε περίπτωση καθ’ οιονδήποτε τρόπο 
Οριστικής Παραλαβής του Έργου χωρίς παρατηρήσεις θα,εκδίδεται διαπιστωτική 
πράξη του Υπουργού Υγείας περί της άδειας λειτουργίας των μονάδων και τμημάτων, 
νέων ή παλαιών που σχετίζονται με το Έργο. Σε περίπτωση καθ’ οιονδήποτε τρόπο 


13 



Τεύχος Α'173/02.10.2018 


ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 


10119 


Οριστικής Παραλαβής του Έργου με παρατηρήσεις θα εκδοθεί απόφαση του 
Υπουργού Υγείας περί χορήγησης άδειας λειτουργίας των μονάδων και τμημάτων, 
νέων ή παλαιών που σχετίζονται με το Έργο, βάσει νέας επιθεώρησης και έκθεσης 
αυτοψίας της ως άνω Επιτροπής περί άρσης των σχετικών κακοτεχνιών ή ελλείψεων. 
Η υπέρβαση των προθεσμιών της παρούσας παραγράφου από υπαιτιότητα του 
Ελληνικού Δημοσίου ή του Ω.Κ.Κ., δεν συνεπάγεται από μόνη της το δικαίωμα 
καταγγελίας της σύμβασης. 

Η Οριστική Παραλαβή του Έργου θα γίνει συνολικά, αποκλεισμένης της 
τμηματικής παραλαβής της. Μέχρι την καθ" οιονδήποτε τρόπο Οριστική Παραλαβή 
του Έργου το Ίδρυμα διατηρεί την κατοχή του κινητού εξοπλισμού και των νεόδμητων 
χώρων της νέας πτέρυγας, ωστόσο οφείλει να παρέχει διαρκή πρόσβαση στην 
Επιτροπή Παραλαβής και σε εκπροσώπους του Ελληνικού Δημοσίου μετά την 
ανακοίνωση της περάτωσης των εργασιών σύμφωνα με την παρ. 2 του παρόντος 
άρθρου και έως την Οριστική Παραλαβή, σε όλους τους χώρους που έχουν 
κατασκευαστεί και αποτελούν αντικείμενο της Σύμβασης και σε όλα τα σχέδια, μελέτες 
και λοιπά έγγραφα της Σύμβασης που αναφέρονται στα άρθρα 1, 2 και 3 ή που 
χρησιμοποιήθηκαν για την αποπεράτωση του Έργου. Η χρήση των νέων χώρων και η 
εγκατάσταση των υπηρεσιών του Ω.Κ.Κ. επιτρέπεται μετά την έκδοση της απόφασης 
του Υπουργού Υγείας της παρούσας παραγράφου, περί άδειας λειτουργίας των 
σχετικών μονάδων και τμημάτων του Έργου. Σε περίπτωση που παρουσιαστούν 
κρυφία ελαττώματα λόγω κακοτεχνιών σε χρονικό διάστημα δέκα πέντε (15) μηνών 
μετά την οριστική παραλαβή του έργου, το Ίδρυμα, διά του αναδόχου του, υποχρεούται 
σε αποκατάσταση αυτών. 

7. Η προθεσμία περάτωσικ του Έργου της παρ.1 που αφορά στο Ίδρυμα, 
αναστέλλεται για όσο χρόνο διαρκούν οι αντίστοιχες προθεσμίες που αφορούν σε 
ενέργεια των Δωρεοδόχων ή σε ενέργεια τρίτων προσώπων που ανήκουν στον 
ευρύτερο δημόσιο τομέα Σε περίπτωση κατά την οποία η υπέρβαση οιασδήποτε από 
τις ανωτέρω προθεσμίες οφείλεται σε ανωτέρα βία ή σε τυχαίο γεγονός, η αντίστοιχη 
προθεσμία παρατείνεται για χρόνο ίσο με τον χρόνο που διήρκησε ο λόγος που 
προκάλεσε την αντίστοιχη καθυστέρηση εκτέλεσης του Έργου. Τα συμβαλλόμενα 
μέρη δύναται να συμφωνήσουν παράταση των προθεσμιών που προβλέπονται στην 
παρούσα σύμβαση. 
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8. Εάν για την υπέρβαση οιασδήποτε από τις ανωτέρω προθεσμίες έχει έστο> 
και συντρέχουσα ευθύνη ο οποιοσδήποτε συμβαλλόμενος στην παρούσα, παρατείνεται 
η προθεσμία για χρόνο ίσο με τον αντικειμενικό χρόνο που θα απαιτηθεί για την 
αποκατάσταση της καθυστέρησης. 

9. Οι προβλεπόμενες για όλα τα συμβαλλόμενα μέρη προθεσμίες παρατείνονται 
αυτοδικαίως σε περιπτώσεις πολέμου, εχθροπραξιών, θεομηνίας. κοινωνικών 
αναταραχών και λοιπών κοινωνικών και οικονομικών συνθηκών μεγάλης έκτασης και 
διάρκειας που καθιστούν εξαιρετικά δυσχερή ή επαχθή την συνέχιση των εργασιών. 
Σε περίπτωση που οι προαναφερθείσες συνθήκες διαρκέσουν χρονικό διάστημα 
μεγαλύτερο του ενός έτους συνολικά ή αθροιστικά τα συμβαλλόμενα μέρη έχουν το 
δικαίωμα καταγγελίας της σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 11. 

Απεργία που επηρεάζει άμεσα την εκτέλεση συγκεκριμένων τμημάτων του έργου 
συνεπάγεται ισόχρονη παράταση των προθεσμιών. 

10. Σε περίπτωση ανεύρεσης κινητών ή ακινήτων μνημείων στο χώρο στον 
οποίο θα εκτελεστοί το έργο, η προθεσμία αποπερατώσεως παρατείνεται για χρόνο ίσο 
προς το χρόνο που θα διαρκέσει η για το λόγο αυτό αναστολή εκτέλεσης των 
κατασκευαστικών εργασιών. Τυχόν οικονομική επιβάρυνση από την εξ αυτού του 
λόγου καθυστέρηση βαρύνει το Δημόσιο. 

11. Με την επιφύλαξη όσων ορίζονται σε ειδικές διατάξεις της παρούσας, εάν η 
καθυστέρηση για τους ανωτέρω εξαιρετικούς λόγους που αναφέρονται στις παρ. 8 έως 
10 του παρόντος, διαρκέσει πέραν των 18 μηνών αθροιστικά διακοπτόμενων ή μη. 
οποιοσδήποτε συμβαλλόμενος διατηρεί το δικαίωμα να καταγγείλει την Σύμβαση. 

12. Το Ελληνικό Δημόσιο έχει καθ' όλη την διάρκεια της Σύμβασης την πλήρη 
και αποκλειστική κυριότητα του οικοπέδου, του υφιστάμενου κτιρίου καθώς και του 
κτιρίου της Νέας Πτέρυγας και των συστατικών πραγμάτων αυτών. Με την 
νομοθετική κύρωση της παρούσας Σύμβασης, το Ελληνικό Δημόσιο εξουσιοδοτεί τον 
Δωρητή όπως εκπροσωπείται στην παρούσα σύμβαση, να προβαίνει επί τμήματος του 
οικοπέδου και του υφιστάμενου κτιρίου και της ανεγερθεισόμενης Νέας Πτέρυγας στις 
προβλχπόμενες από τα συνημμένα σχέδια εργασίες κατεδάφισης, τροποποίησης, 
ανέγερσης, σύνδεσης με οργανισμούς κοινής ωφελείας, αποκομιδής προϊόντων 
εκσκαφής, μέχρι την Οριστική Παραλαβή των και για το σκοπό αυτό, το παρόν επέχει 
θέση εξουσιοδότησης για κάθε νόμιμη χρήση. Μετά την Οριστική ΓΙαρα/.αβή του 
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Εργου καΟ οιονδήποτε τρόπο, το Ω.Κ.Κ. 0α έχει την πλήρη και αποκλειστική 
κυριότητα όλου του εξοπλισμού, ήτοι όλων των κινητών πραγμάτων των 
παραρτημάτων και παρακολουθημάτων του κτιρίου που αποτελούν το αντικείμενο της 
Ιύμβασης. Τα σχετικά τιμολόγια του εξοπλισμού ως παγίων στοιχείων εκδίδονται στην 
επωνυμία του Ω.Κ.Κ. 


Αρθρο 6 

Φορολογικές και λοιπές απαλλαγές 

1. Η παρούσα Δωρεά και κάθε σύμβαση προμήθειας, μίσθωσης έργου, μίσθωσης 
υπηρεσιών, μίσθωσης πράγματος και γενικά κάθε σύμβαση που θα συνάψει το Ιδρυμα 
ή το Ω.Κ.Κ. με οποιονδήποτε τρίτο στην Ελλάδα ή στην αλλοδαπή σχετικά με το 
αντικείμενο της παρούσας, τα τιμολόγια και οι αποδείξεις που θα εκδίδονται σχετικά 
με τις συμβάσεις αυτές καθώς και κάθε μελλοντική δωρεά του Ιδρύματος Ωνάση προς 
το Ω.Κ.Κ . απαλλάσσονται από κάθε φόρο, τέλος, δικαίωμα κράτησης ή εισφορά υπέρ 
του Δημοσίου ή οποιουδήποτε τρίτου, με εξαίρεση τον φόρο εισοδήματος, τις εισφορές 
σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και τον Φ.Π.Λ. Ρητώς συμφωνείται ότι ο Φ.Π.Α. για 
το σύνολο του Έργου βαρύνει το Ω.Κ.Κ. και καταβάλλεται από αυτό. Το Ίδρυμα 
δύναται κατά την κρίση του να καταβάλλει για λογαριασμό του Ω.Κ.Κ. το ποσό του 
ΦΠΑ που βαρύνει το Ω.Κ.Κ.. οπότε και το Ω.Κ.Κ. καταβάλλει εντός τριών μηνών στο 
Ίδρυμα το ποσό του ΦΠΑ του Έργου που κατεβλήθη από το Ίδρυμα. 

2. Οι αμοιβές των μηχανικών για τη μελέτη, εφαρμογή, κατασκευή, επίβλεψη, 
εποπτεία ή έλεγχο, για την παραλαβή του Έργου και τιον εγκαταστάσεων κάθε είδους 
καθώς και για τις τεχνικές γενικά εργασίες ή υπηρεσίες κάθε είδους που θα απαιτηθούν 
για τη μελέτη και την κατασκευή της νέας πτέρυγας του Ω.Κ.Κ. και την ανακατασνευή 
τμημάτων του υφιστάμενου κτιρίου του. τα σχεδιαγράμματα, τις καταμετρήσεις, 
γνωμοδοτήσεις, πραγματογνωμοσύνες θα καταβάλλονται από το Ίδρυμα και θα 
διέπονται από τις διατάξεις των άρθρων 2 και 7 του Ν. 3919/2011. όπως ισχύουν. 

3. Το Ίδρυμα απαλλάσσεται από κάθε φύσεως παρόντα ή μελλοντικό φόρο, 
τέλος, δικαίωμα και εισφορά, εκτός από τις εισφορές προς ασφαλιστικούς οργανισμούς 
που βαρύνουν το Ίδρυμα, για τη λήψη οιασδήποτε άδειας απαιτείται σύμφωνα με το 
νόμο για την εκτέλεση των εργασιών ανέγερσης της Νέας Πτέρυγας και την 
εγκατάσταση του εξοπλισμού του καθώς και για την ανακατασκευή τμημάτων του 
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όποιες περιπτώσεις σχετίζονται με το αντικείμενο της Σύμβασης. 1 α τέλη σύνδεσης με 
τους οργανισμούς κοινής ωφελείας (Ο.Κ.Ω.) (ηλεκτροδότηση, ύδρευση, αποχέτευση, 
φυσικό αέριο), καθώς και οι σχετικές ενέργειες, αιτήσεις και δικαιολογητικά βαρύνουν 
το Ω.Κ.Κ.. 

4. Για την εκτέλεση του Έργου καθώς και για την προμήθεια υλικών, 
μηχανημάτων, ανταλλακτικών, εργαλείων και κάθε φύσεως εφοδίων για την 
υλοποίησή του, το Ίδρυμα απαλλάσσεται από κάθε φόρο επιβαλλόμενο από τη 
φορολογική νομοθεσία, παρόντα ή μελλοντικό, τέλος, τέλος χαρτοσήμου, δικαίωμα, 
κράτηση ή εισφορά υπέρ του Δημοσίου, πλην των κρατήσεων και εισφορών υπέρ των 
φορέων κοινωνικής ασφάλισης, κύριας και επικουρικής και του Φ.Π.Α., εφόσον 
επιβαρύνει το Ίδρυμα. 

5. Για την εισαγωγή από την αλλοδαπή υλικών, μηχανημάτων και εν γένει 
εφοδίων για την εκτέλεση του έργου ως και οιασδήποτε μορφής επιστημονικών και 
λοιπών οργάνων για τον εξοπλισμό της νέας πτέρυγας του Ω.Κ.Κ. και την ανανέωση 
μέρους του εξοπλισμού του υπάρχοντος κτιρίου του Ω.Κ.Κ., οργάνων ερευνών, 
δοκιμών, μετρήσεων και ελέγχου, ηλεκτρικού, ηλεκτρονικού και λοιπού εξοπλισμού 
των γραφείων, των τηλεπικοινωνιακών συσκευών και εγκαταστάσεων ηλεκτρονικών 
υπολογιστών κλπ. το Ίδρυμα απαλλάσσεται από κάθε φόρο, γενικό ή ειδικό, 
επιβαλλόμενο από τη φορολογική νομοθεσία δασμό, δικαίωμα εκτελέσεως 
τελωνειακών εργασιών, τέλος, τέλος χαρτοσήμου, δικαίωμα, κράτηση ή εισφορά υπέρ 
του Δημοσίου ή τρίτου και γενικά από κάθε επιβάρυνση υπέρ του Ελληνικού 
Δημοσίου, Λιμενικής ή Τελωνειακής Αρχής ή Οργανισμού, πλην των κρατήσεων και 
εισφορών υπέρ των φορέων κοινωνικής ασφάλισης, κύριας και επικουρικής και του 
Φ.Π.Α. εφόσον οι ανωτέρω φόροι επιβαρύνουν το Ίδρυμα. Οι διατάξεις του παρόντος 
άρθρου ισχύουν στο βαθμό που είναι σύμφωνες με τις υποχρεώσεις της χώρας που 
απορρέουν από το ενωσιακό δίκαιο. 

7. Για την εκ μέρους του Δημοσίου χορήγηση των απαραίτητων αδειών ή 
εγκρίσεων για την εισαγωγή των ειδών που απαιτούνται για την υλοποίηση του Έργου 
θα τηρείται απαραιτήτως η προθεσμία που ορίζεται στο άρθρο 4 παρ. 6 της παρούσας. 

8. Όπου στο παρόν άρθρο ορίζεται απαλλαγή από δασμούς κατά την εισαγωγή 
ειδών από το εξωτερικό, νοούνται και οι δασμοί αντιντάμπινγκ (αηΐϊ-άιπτιρΐηβ), οι δε 
φορολογικές απαλλαγές είναι αντικειμενικές. 
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9. Τυχόν αχρεωστήτως καταβληθέντες από το Ίδρυμα φόροι, δασμοί, τέλη κλπ. 
επιστρέφονται ή συμψηφίζο\·ται με υποχρεώσεις του Ιδρύματος ή εταιριών πλήρως 
(100%) ελεγχόμενων από αυτό προς το Δημόσιο με μονομερή δήλωση του Ιδρύματος 
που επιδίδεται στο Δημόσιο. 

10. Ιο Ω.Κ.Κ. θα συνεχίσει να καταβάλλει τα προβλεπόμενα μέχρι τώρα 
ανταποδοτικά τέλη υπέρ ΟΤΑ α' και β’ βαθμού χωρίς καμία προσαύξηση. 


Αρθρο 7 


Δικαιώιιατα πνευιιατικής ιδιοκτησίας 


1. Μόνος δικαιούχος όλων των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας επί των 
μελετών βάσει των οποίων 0α ανεγερθεί και εξοπλισθεί η Νέα Πτέρυγα του Ω.Κ.Κ. 
είναι το Ίδρυμα. 

2. Με την Οριστική Παραλαβή τουΈργου το Ελληνικό Δημόσιο ή/και το Ω.Κ.Κ. 
θα έχουν το δικαίωμα να χρησιμοποιούν χωρίς την καταβολή ανταλλάγματος τις 
μελέτες αυτές καθώς και κάθε στοιχείο που πς απαρτίζει, αποκλειστικά και μόνον για 
τους σκοπούς και την εξυπηρέτηση του Ω.Κ.Κ. Σε καμία περίπτωση οι μελέτες αυτές 
και τα στοιχεία που την απαρτίζουν δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την ανέγερση 
άλλης νοσοκομειακής εγκατάστασης ή για άλλο εν γένει σκοπό πλην του ανωτέρω 
αναφερομένου. 

3. Προκειμένου να διατηρηθεί ο μνημειακός χαρακτήρας, η όλη αρχιτεκτονική 
εμφάνιση του κτιρίου του Ω.Κ.Κ. και της Νέας Πτέρυγας και η λειτουργικότητα του 
νοσοκομείου, το Ελληνικό Δημόσιο ή/και το Ω.Κ.Κ. δεν θα προβαίνουν σε 
οποιαδήποτε προσθήκη, επέκταση, διαρρύθμιση και γενικά σε οποιαόήποτε εσωτερική 
ή εξωτερική μετατροπή του κτιρίου χωρίς την προηγούμενη γραπτή σύμφωνη γνώμη 
του Ιδρύματος, η οποία παρέχεται βάσει συγκεκριμένων και αναλυτικών σχεδίων που 
θα του υποβάλλονται. 

4. Οι ονομασίες «Ωνάσειο Εθνικό Μεταμοσχευτικό Κέντρο» και « Ωνάσειο 
Παίδων». τα λογότυπο του ιδρύματος και η μνεία της Δωρεάς θα τεθούν σε ιδιαίτερο 
και ευδιάκριτο σημείο της εισόδου της Νέας Πτέρυγας και σε κάθε όροφο αυτής, καθώς 









10124 


ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 


Τεύχος ΑΊ 73/02.10.2018 


1. Το Ελληνικό Δημόσιο, το Ω.Κ.Κ. και το Ίδρυμα συμφωνούν ότι καθ’ όλη τη 
διάρκεια ισχύος της Σύμβασης Οα συνεργάζονται στενά, αρμονικά και με πνεύμα καλής 
πίστης με αποκλειστικό σκοπό την έγκαιρη και αποτελεσματικότερη υλοποίηση του 
Έργου τηρώντας τους όρους της Σύμβασης. Το Δημόσιο αναλαμβάνει την υποχρέωση 
να παρέχει στο Ίδρυμα κάθε συνδρομή, προστασία και διευκόλυνση, ιδιαίτερα ως προς 
τις σχέσεις ή επαφές του με τις υπηρεσίες του Δημοσίου και τους δημόσιους 
οργανισμούς και επιχειρήσεις, με απώτερο στόχο την ομαλή εξέλιξη της Σύμβασης, 
της Δωρεάς και του Έργου και την επίτευξη των αντικειμενικών σκοπών της. 

2. Εφόσον θα έχει ληφθεί επαρκής πρόνοια κατασκευής στεγανών, προσωρινών 
διαχωριστικών τοίχων για τον περιορισμό της μετάδοσης σκόνης και άλλων ρύπων στα 
λειτουργούντα τμήματα του υφιστάμενου κτιρίου, το Ω.Κ.Κ. οφείλει να επιτρέπει την 
ανεμπόδιστη και χωρίς διακοπές εκτέλεση εργασιών κατά τις νόμιμες ημέρες και ώρες 
εργασίας στην υπό ανέγερση Νέα Πτέρυγα, στις περιοχές συναρμογής μεταξύ Νέας 
Πτέρυγας και υπάρχοντος νοσοκομείου. Το Ω.Κ.Κ. θα παρέχει ανεμπόδιστη και 
συνεχώς επιβλεπόμενη από το ίδιο πρόσβαση στις ηλεκτρολογικές και μηχανολογικές 
εγκαταστάσεις του υφιστάμενου κτιρίου, καθ’ όλες τις ώρες λειτουργίας του 
Εργοταξίου. 

Αρθρο 9 

Εφαρμοστέο Δίκαιο 

Η παρούσα Σύμβαση διέπεται από το Ελληνικό δίκαιο. Οι όροι της Σύμβασης 
υπερισχύουν κάθε γενικής ή ειδικής διάταξης νόμου, διατάγματος ή κανονισμού ή 
οποιοσδήποτε άλλης κανονιστικής ή ατομικής διοικητικής πράξης, προγενέστερης ή 
μεταγενέστερης. 

Άρθρο 10 

Επίλυση διαφορών 

Κάθε διαφορά ή διαφωνία μεταξύ των συμβαλλομένων σχετικά με την ερμηνεία 
ή την εκτέλεση της Σύμβασης θα επιλύεται με καλή πίστη, με πνεύμα συνεργασίας και 
αμοιβαίας συνεννόησης και με βάση τα χρηστά συναλλακτικά ήθη. Αρμόδια για την 
επίλυση οποιοσδήποτε διαφοράς μεταξύ των συμβαλλομένων μερών είναι τα Ελληνικά 
πολιτικά Δικαστήρια εκτός των θεμάτων που εκ του Συντάγματος και των 
εκτελεστικών αυτού νόμων υπάγονται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των 
διοικητικών δικαστηρίων. 
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Αρθρο 11 

Ιστός και Καταγγελία της Σύιιβασικ 

1. Με την επιφύλαξη της επόμενης παραγράφου και ειδικών ρυθμίσεων ως προς 
την έναρξη ισχύος επιμέρους όρων της σύμβασης, ημερομηνία έναρξης ισχύος της 
Σύμβασης είναι η ημερομηνία δημοσίευσης του κυρωτικού αυτής νόμου στην 
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η Σύμβαση λήγει: α) είτε με την Οριστική Παράδοση 
του Έργου, όπως προβλέπεται ανωτέρω στο άρθρο 5 της παρούσας, με την επιφύλαξη 
της παρ.2 του άρθρου 4 της Σύμβασης β) είτε με την κοινοποίηση της καταγγελίας 
της εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις της παρ.2 του παρόντος άρθρου. 
Διευκρινίζεται ότι μετά τη λήξη της Σύμβασης παραμένουν σε ισχύ οι διατάξεις της 
που προβλέπουν διαρκείς υποχρεώσεις των μερών ή υποχρεώσεις των μερών που η 
ισχύς τους επεκτείνεται και πέραν της τυπικής λήξεως της. Με την έναρξη της ισχύος 
της, οι όροι της Σύμβασης αποκτούν ισχύ διατάξεων νόμου. 


2. Με την επιφύλαξη ειδικότερων ρυθμίσεων της παρούσας, η παραβίαση ,από 
οποιονδήποτε συμβαλλόμενο, όρου της Σύμβασης που όλοι συνομολογούνται ως 
ουσιώδεις, δίδει το δικαίωμα στον αντισυμβαλλόμενο να καταγγείλει την παρούσα 
σύμβαση. Στην περίπτωση που η Σύμβαση καταγγέλλεται από Δωρεοδόχο λόγω 
υπαιτιότητας του Ιδρύματος, το Έργο παραδίδεται στο στάδιο εργασιών που έχουν 
εκπονηθεί έως εκείνο το χρονικό σημείο . και το Ελληνικό Δημόσιο, εκπροσωπούμενο 
από τον Υπουργό Υγείας, Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Οικονομικών και το 
Ω.Κ.Κ.. εκπροσωπούμενο από το Διοικητικό του Συμβούλιο θα έχουν το δικαίωμα να 
προβούν από κοινού ή χωριστά στην αποπεράτωση του Έργου, αναζητώντας την 
σχετική δαπάνη από το Ίδρυμα. Σε περίπτωση που η Σύμβαση καταγγέλλεται από το 
Ίδρυμα για οποιαδήποτε αιτία ή από Δωρεοδόχο χωρίς υπαιτιότητα του Ιδρύματος, το 
Έργο παραδίδεται στο στάδιο εργασιών που έχουν εκπονηθεί έως εκείνο το χρονικό 
σημείο . και το Ίδρυμα και οι Δωρεοδόχοι ουδεμία αξίωση ή απαίτηση θα έχουν έναντι 
των αντισυμβαλλομένων τους. 



3. Τροποποίηση των όρων της Σύμβασης μετά την κύρωσή της είναι ισχυρή 
μόνον εφόσον καταρτίζεται εγγράφους μεταξύ των συμβαλλ.ομένων, υπογράφεται 
νόμιμα από τους εκπροσώπους τους και κυρώνεται με νόμο. Κατ' εξαίρεση επιτρέπεται 
η τροποποίηση είτε των σχεδίων εφόσον αφορά σε διαρρύθμιση των εσωτερικών 
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Ιδρύματος καν του Ω.Κ.Κ. εφ’ όσον αφορά σε μη ουσνώδη τμήματα του Έργου. Ο 
Υπουργός Υγείας, θα μπορεί να αναταχθεί εντός τρνάντα (30) ημερών από την 
κοινοποίηση σε αυτόν της σχετικής συμφωνίας, άλλως θα τεκμαίρεται ότι αποδέχεται 
την τροποποίηση. Σε περίπτωση εμπρόθεσμης διαφωνίας του Υπουργού η 
τροποποιητική συμφωνία ουδεμία έννομη συνέπεια θα παράγει για αμφότερα τα μέρη. 
Επιβαρύνσεις που τυχόν θα προκόψουν για το Ίδρυμα λόγω μονομερούς τροποποίησης 
των οριζόμενων στη Σύμβαση λογίζονται ως επιβαρύνσεις του Δημοσίου και 
καταβάλλονται από αυτό. 

4. Από την ισχύ της Σύμβασης καταργείται και δεν εφαρμόζεται κάθε αντίθετη 
προς τους όρους της γενική ή ειδική διάταξη νόμου ή σύμβασης. 

Άρθρο 12 

Κοινοποιήσεις - αντίκλητος 

1. Κάθε γνωστοποίηση μεταξύ των συμβαλλόμενων σε σχέση προς τη Σύμβαση 
είναι ισχυρή και παράγει έννομες συνέπειες μόνον εφόσον γίνεται εγγράφως και επί 
αποδείξει και απευθύνεται: 

α) για γνωστοποιήσεις προς το Δημόσιο, προς τον Υπουργό Υγείας, τον 
Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας και τον Υπουργό Οικονομικών, 
εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά στην παρούσα, 

β) για γνωστοποιήσεις προς το Ίδρυμα, προς τον Πρόεδρο του Δ.Σ. του 
Ιδρύματος, κ. Αντώνη Σ. Παπαδημητρίου, Δικηγόρο, Λεωφόρος Συγγρού 
367, Παλ. Φάληρο Αττικής που ορίζεται ως αντίκλητος του Ιδρύματος, 

γ) για γνωστοποιήσεις προς το Ω.Κ.Κ., προς τον Πρόεδρο του Δ.Σ. του 
Ω.Κ.Κ. Λεωφόρος Συγγρού 356, 

Οι ανωτέρω ορισθέντες αντίκλητοι έχουν την ιδιότητα αυτή, μόνον για τις επιδόσεις ή 
κοινοποιήσεις που αφορούν στην Σύμβαση και στην εφαρμογή της και μπορούν να 
αντικατασταθούν σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 3 του παρόντος άρθρου. 

2. Στον αντίκλητο του Ιδρύματος δύναται να ενεργούνται οι επιδόσεις παντός 
εισαγωγικού δίκης ή άλλου δικογράφου και διαδικαστικού εγγράφου από το Ελληνικό 
Δημόσιο μόνο για διαφορές σχετικές με τη Σύμβαση. 

3. Σε περίπτωση θανάτου ή μερικής ή ολικής ανικανότητας ή ανάκλησης ή 
παραίτησης του αντικλήτου ή αλλαγής της διεύθυνσης του, οι συμβαλλόμενοι 
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οφείλουν να το γνωστοποιήσουν εγγράφως στους αντισυμβαλλομένους και να ορίσουν 
νέο αντίκλητο, ο οποίος πρέπει να είναι κάτοικος Αθήνας ή Πειραιά. Μέχρι δε αυτή 
την γνωστοποίηση, όλες οι επιδόσεις και γνωστοποιήσεις ενεργούνται εγκύρως στους 
ήδη ορισθέντες αντίκλητους. 

Αρθρο 13 

Επιπρόσθετες Δωρεές 

Υπό τον όρο ότι η Σύμβαση δεν έχει καταγγελθεί έστω και μονομερώς ή/και 
ακυρωθεί ή τελεί υπό διαδικασία ακύρωσης ή ένδικης προσφυγής σε δικαστήρια της 
Ελλάδος ή της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ότι έχουν τηρηθεί από το Ελληνικό Δημόσιο 
όλες οι από την παρούσα απορρέουσες σωρευτικές οικονομικές και λοιπές 
υποχρεώσεις του Δημοσίου, περιλαμβανομένης και της εμπρόθεσμης εκταμίευσης και 
καταβολής στο Ω.Κ.Κ.. της αναφερόμενης στο άρθρο 5 του ν.2012/1992 (Α’28), 
επιχορήγησης από το Δημόσιο , το Ίδρυμα Ωνάση αναλαμβάνει να δωρίσει στο 
Ω.Κ.Κ., πέραν από το Έργο της Σύμβασης, την ανακαίνιση ή αντικατάσταση 
υπάρχοντος ιατρικού ή/και ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού βάσει εγκεκριμένου 
από το Ίδρυμα τεκμηριωμένου μακροχρόνιου σταδιακού προγραμματισμού και 
προϋπολογισμού που θα προτείνεται από το Δ.Σ. του Ω.Κ.Κ και θα εγκρίνεται από το 
Ίδρυμα Ωνάση. Η ανακαίνιση ή αντικατάσταση εξοπλισμού και η εκτέλεση των 
συναφών δομικών και μηχανολογικών εργασιών ανακαίνισης του υπάρχοντος 
νοσοκομείου ή της Νέας Πτέρυγας και των μερών της τελούν υπό τους ίδιους όρους 
και προϋποθέσεις της Σύμβασης. 

Για το Ελληνικό Δημόσιο 

Οι Υπουργοί 


Οικονομικών 
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Περιβάλλοι ις και Ενέργειας 



εώργιος ΣταΟάκης 


Η Υ φυπουργός Οικονομικών 


Αικατερίνη Παπανάτσιου 


Ο Αναπληρωτής Υ'πουργός 




Αντώ\τ|ς Παπαόημητρίου 
Πρόεδρος του Δ.Σ. 
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Για το Ω.Κ.Κ. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’ 

ΣΧΕΔΙΑ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΕΣ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΠΤΕΡΥΓΑΣ 

Στο παρόν παράρτημα εμπεριέχονται η Οριστική Αρχιτεκτονική και Στατική 
μελέτη και προμελέτη Η/Μ Εγκαταστάσεων θεωρημένα από τη Διεύθυνση Τεχνικών 
Υπηρεσιών του Υπουργείου Υγείας και συγκεκριμένα τα κάτωθι έγγραφα: 

1) Τα κάτωθι από 13-7-2018 έγγραφα που περιλαμβάνονται στην οριστική 
Αρχιτεκτονική Μελέτη της Διπλωματούχου Αρχιτέκτονα Μηχανικού Αννας I. 
Ασσανά: 


ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΧΕΔΙΩΝ ΚΑΙ ΤΕΥΧΩΝ 
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ 


Α/Α 

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΣΧΕΔΙΟΥ 

ΚΛΙΜΑΚΑ 

ΑΡΧ- 

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΔΟΜΗΣΗΣ 1/2 

1:200 

ΑΡΧ- 

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΔΟΜΗΣΗΣ 1/2 

1:200 

ΑΡΧ- 

ΚΑΤΟΨΗ ΙΣΟΓΕΙΟΥ - ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΧΩΡΟΥ 

1:200 

ΑΡΧ- 

ΣΓΑΟΜΗ Β" ΥΠΟΓΕΙΟΥ +6.35 

1:200 

ΑΡΧ- 

ΣΤΑΟΜΗ Α" ΥΠΟΓΕΙΟΥ +10.16, +9.15 

1:100 

ΑΡΧ- 

ΣΤΑΟΜΗ ΥΠΟΓΕΙΟΥ ΜΕΣΟΠΑΤΩΜΑΤΟΣ +11.95 

1:100 

ΑΡΧ- 

ΣΤΑΟΜΗ ΙΣΟΓΕΙΟΥ +14.75 

1:100 

ΑΡΧ- 

ΣΤΑΟΜΗ Α" ΟΡΟΦΟΥ +19.00 

1:100 

ΑΡΧ- 

ΣΤΑΟΜΗ Β" ΟΡΟΦΟΥ +23.25 

1:100 

ΑΡΧ- 

ΣΤΑΟΜΗ Γ ΟΡΟΦΟΥ +26.82 

1:100 

ΑΡΧ- 

ΣΤΑΟΜΗ Δ" ΟΡΟΦΟΥ +30.87 

1:100 

ΑΡΧ- 

ΣΤΑΟΜΗ Ε" ΟΡΟΦΟΥ +34.44 

1:100 

ΑΡΧ- 

ΤΟΜΗ Α-Α 

1:100 

ΑΡΧ- 

ΤΟΜΗ Β-Β 

1:100 

ΑΡΧ- 

ΟΨΗ ΛΕΩΦΟΡΟΥ ΣΥΓΤΡΟΥ 

1:100 

ΑΡΧ- 

ΟΨΗ ΟΔΟΥ ΛΥΣΙΚΡΑΤΟΥΣ 

1:100 

ΑΡΧ- 

ΟΨΗ ΟΔΟΥ ΔΌΊΡΑΝΗΣ 

1:100 

ΑΡΧ- 

ΑΝΟΨΗ Β" ΥΠΟΓΕΙΟΥ 

1:200 

ΑΡΧ- 

ΑΝΟΨΗΑ" ΥΠΟΓΕΙΟΥ 

1:100 

ΑΡΧ- 

ΑΝΟΨΗ ΥΠΟΓΕΙΟΥ ΜΕΣΟΠΑΤΩΜΑΤΟΣ 

1:100 

ΑΡΧ- 

ΑΝΟΨΗ ΙΣΟΓΕΙΟΥ 

1:100 

ΑΡΧ- 

ΑΝΟΨΗ Α" ΟΡΟΦΟΥ 

1:100 

ΑΡΧ- 

ΑΝΟΨΗ Β" ΟΡΟΦΟΥ 

1:100 

ΑΡΧ- 

ΑΝΟΨΗ Γ ΟΡΟΦΟΥ 

1:100 

ΑΡΧ- 

ΑΝΟΨΗ Δ" ΟΡΟΦΟΥ 

1:100 

ΑΡΧ- 

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΜΟΝΩΣΕΩΝ 

1:5 

ΑΡΧ- 

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΤΟΙΧΩΝ 

1:2 

ΑΡΧ- 

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΤΟΙΧΩΝ 1 

1:2 

ΑΡΧ- 

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΤΟΙΧΩΝ 2 

Ν5 

ΑΡΧ- 

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ 

1:2 

ΑΡΧ- 

ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΚΛΙΜΑΚΟΣΤΑΣΙΟ - ΚΑΤΟΨΕΙΣ 

1:20 
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ΑΡΧ- 

ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΚΑΙΜΑΚΟΓΤΑΣΙΟ-ΤΟΜΗ 

1:20 

ΑΡΧ- 

ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΚΛΙΜΑΚΟΣΤΑΣΙΟ - ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ 

1:10,1:5,1:2 

ΑΡΧ- 

ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΚΛΙΜΑΚΟΣΤΑΣΙΟ - ΚΑΤΟΨΕΙΣ 

1:20 

ΑΡΧ- 

ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΚΛΙΜΑΚΟΣΤΑΣΙΟ - ΤΟΜΕΣ 

1:20 

ΑΡΧ- 

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΚΛΙΜΑΚΟΣΤΑΣΙΟ - ΚΑΤΟΨΕΙΣ 

1:20 

ΑΡΧ- 

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΚΛΙΜΑΚΟΣΤΑΣΙΟ - ΚΑΤΟΨΕΙΣ 

1:20 

ΑΡΧ- 

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΚΛΙΜΑΚΟΣΤΑΣΙΟ - ΤΟΜΕΣ 

1:20,1:10 

Α/Α 

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΕΥΧΟΥΣ 

ΜΕΓΕΘΟΣ 

ΑΡΧ- 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

Α4 

ΑΡΧ- 

ΚΤΙΡΙΟΛΟΠΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

Α4 

ΑΡΧ- 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Α4 

ΑΡΧ- 

ΤΕΥΧΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 

Α4 

ΑΡΧ- 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ 

Α3 

ΑΡΧ- 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΛΕΙΩΜΑΤΩΝ 

Α4 

ΑΡΧ- 

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 

Α4 


ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ 


Α/Α 

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΣΧΕΔΙΟΥ 

ΚΛΙΜΑΚΑ 

ΠΡΟΣ-01 

ΚΑΤΟΨΗ ΙΣΟΓΕΙΟΥ - ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΧΩΡΟΥ 

1:200 

ΠΡΟΣ-02 

ΣΤΑΟΜΗ Β" ΥΠΟΓΕΙΟΥ +6.35 

1:200 

ΠΡΟΣ-03 

ΣΤΑΟΜΗ Α" ΥΠΟΓΕΙΟΥ +10.16, +9.15 

1:100 

ΠΡΟΣ-04 

ΣΤΑΟΜΗ ΥΠΟΓΕΙΟΥ ΜΕΣΟΠΑΤΩΜΑΤΟΣ +11.95 

1:100 

ΠΡΟΣ-05 

ΣΤΑΟΜΗ ΙΣΟΓΕΙΟΥ +14.75 

1:100 

ΠΡΟΣ-06 

ΣΤΑΟΜΗ Α" ΟΡΟΦΟΥ +19.00 

1:100 

ΠΡΟΣ-07 

ΣΤΑΟΜΗ Β" ΟΡΟΦΟΥ +23.25 

1:100 

ΠΡΟΣ-08 

ΣΤΑΟΜΗ Γ ΟΡΟΦΟΥ +26.82 

1:100 

ΠΡΟΣ-09 

ΣΤΑΟΜΗ Δ" ΟΡΟΦΟΥ +30.87 

1:100 

ΠΡΟΣ-ΙΟ 

ΤΟΜΗ Α - Α 

1:100 

ΠΡΟΣ-11 

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ 

1:20,1:10,1:2 

Α/Α 

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΕΥΧΟΥΣ 

ΜΕΓΕΘΟΣ 

ΠΡΟΣ-ΤΟΙ 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΟΕΣΗ 

Α4 


ΜΕΛΕΤΗ ΠΑΘΗΤΙΚΗΣ ΠΥΡΟΠ ΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 


Α 1 Α 

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΣΧΕΔΙΟΥ 

ΚΛΙΜΑΚΑ 

ΠΑΟ-ΟΙ 

ΣΤΑΟΜΗ Β" ΥΠΟΓΕΙΟΥ +6.35 

1:100 

ΠΑΟ-02 

ΣΤΑΟΜΗ Α” ΥΠΟΓΕΙΟΥ +10.16, +9.15 

1:100 

ΠΑΟ-03 

ΣΤΑΟΜΗ ΥΠΟΓΕΙΟΥ ΜΕΣΟΠΑΤΩΜΑΤΟΣ +11.95 

1:100 

ΠΑΟ-04 

ΣΤΑΟΜΗ ΙΣΟΓΕΙΟΥ +14.75 

1:100 

ΠΑΟ-05 

ΣΤΑΟΜΗ Α" ΟΡΟΦΟΥ +19.00 

1:100 

ΠΑΟ-06 

ΣΤΑΟΜΗ Β" ΟΡΟΦΟΥ +23.25 

1:100 

ΠΑΟ-07 

ΣΤΑΟΜΗ Γ’ ΟΡΟΦΟΥ +26.82 

1:100 

ΠΑΟ-08 

ΣΤΑΟΜΗ Δ" ΟΡΟΦΟΥ +30.87 

1:100 

ΠΑΟ-09 

ΤΟΜΗ Α - Α 

1:100 

Α/Α 

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΕΥΧΟΥΣ 

ΜΕΓΕΘΟΣ 

ΠΑΟ-ΤΟΙ 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΟΕΣΗ 

Α4 
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2) Τα κάτωθι από 24-7-2018 έγγραφα-μελέτες που περιλαμβάνονται στην 
οριστική Στατική μελέτη του Διπλοματούχου Πολιτικού Μηχανικού Γιώργου Σ. 
Παπαδημητρίου: 

ΣΤΑΘΜΗ ΑΡΙΘΜΟΣ 


Α/Α 

(σκυροδ) 

ΤΙΤΛΟΣ 

ΣΧΕΔΙΟΥ 

1 

0 +0,00 

ΞΥΛΟΤΥΠΟΣ ΘΕΜΕΛΙΩΣΗΣ 

ΣΤ 

+0 

2 

1 +02,80 

ΞΥΛΟΤΥΠΟΣ ΣΤΑΘΜΗΣ 1 

ΣΤ 

+1 

3 

2 +05,60 

ΞΥΛΟΤΥΠΟΣ ΣΤΑΘΜΗΣ 2 ΗΜΙΥΠΟΓΕΙΟΥ 

ΣΤ 

+2 

4 

3 +08,40 

ΞΥΛΟΤΎΠΟΣ ΣΤΑΘΜΗΣ 3 ΔΑΠΕΔΟ ΙΣΟΓΕΙΟΥ 

ΣΤ 

+3 

5 

4 +12,65 

ΞΥΛΟΤΥΠΟΣ ΣΤΑΘΜΗΣ 4 ΔΑΠΕΔΟΥ 1ου ΟΡΟΦΟΥ ' 

ΣΤ 

+4 

6 

5 +16,90 

ΞΥΛΟΤΥΠΟΣ ΣΤΑΘΜΗΣ 5 ΔΑΠΕΔΟ 2ου ΟΡΟΦΟΥ 

ΣΤ 

+5 

7 

6 +2045 

ΞΥΛΟΤΥΠΟΣ ΣΤΑΘΜΗΣ 6 ΔΑΠΕΔΟ 3ου ΟΡΟΦΟΥ 

ΣΤ 

+6 

8 

7 +24,52 

ΞΥΛΟΤΎΠΟΣ ΣΤΑΘΜΗΣ 7 ΔΑΠΕΔΟ 4ου ΟΡΟΦΟΥ 

ΣΤ 

+7 

9 

8 +28,09 

ΞΥΛΟΤΎΠΟΣ ΣΤΑΘΜΗΣ 8 ΔΑΠΕΔΟ ΔΩΜΑΤΟΣ 

ΣΤ 

+8 

10 

9 +31,65 

ΞΥΛΟΤΎΠΟΣ ΣΤΑΘΜΗΣ 9 ΟΡΟΦΗ ΠΡΟΒΛΕΨΗΣ 
ΟΡΟΦΟΥ 

ΣΤ 

+9 


3) Τα κάτωθι από 13-7-2018 έγγραφα που περιλαμβάνονται στην προμελέτη των 
ΓΙ/Μ/ εγκαταστάσεων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία: «Ε,ϋΚ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 
ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε.»: 


ΑΙΑ 

ΤΙΤΛΟΣ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΣΧΕΔΙΟΥ 

ΚΛΙΜΑΚΑ 

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΑΡΧΕΙΟΥ ΟΑΟ 

Η / Μ ΧΟΡΟΙ - ΟΔΕΥΣΕΣ! Η / Μ ΔΙΚΤΥΟΝ 

1 

ΣΤΑΘΜΗ ΥΠΟΓΕΙΟΥ +6.95 

Χ.0 

* 

01 

1:100 

ΝΥΝΚ-Ρ-ΜΕΡ-ΡΙΑΝ5 ΒΟ 

2 

ΣΤΑΘΜΗ ΥΠΟΓΕΙΟΥ +10.16 . +9,15 

Χ.Ο 

* 

02 

1:100 

ννΜ<-Ρ44ΕΡΡΙΑΝ5_ΚΟ 

3 

ΣΤΑΘΜΗ ΥΠΟΓΕΙΟΥ ΜΕΣΟΠΑΤΩΜΑΤΟΣ +11.95 

Χ.Ο 


03 

1:100 

νΥΝΚ-Ρ-ΜΕΡ-ΡΙΑΝδ ΒΟ 

4 

ΣΤΑΘΜΗ ΙΣΟΓΕΙΟΥ +14.75 

Χ.Ο 

" 

04 

1:100 

νΥΝΚ-Ρ-ΜΕΡ-Ρ1_ΑΝ5 ΒΟ 

5 

ΣΤΑΘΜΗ Α“ ΟΡΟΦΟΥ +19.00 

Χ.Ο 

' 

05 

1:100 

νΛΛΊΚ-Ρ-ΜΕΡ·ΡΙ»ΑΝ5 ΒΟ 

6 

ΣΤΑΘΜΗ Β" ΟΡΟΦΟΥ+23.25 

Χ.0 

* 

06 

1:100 

ννΝΚ-Ρ-ΜΕΡ-Ρ1_ΑΝ5 ΒΟ 

7 

ΙΤΑΘΜΗ Γ* ΟΡΟΦΟΥ .25.82 

Χ.0 

* 

07 

1:100 

ννΝΚ-Ρ-ΜΕΡ-ΡΣΑΝ5 ΗΟ 

8 

ΣΤΑΘΜΗ Δ" ΟΡΟΦΟ Υ+30.87 

Χ.0 


08 

1:100 

ννΝΚ-Ρ^ΛΕΡ-ΡΙ ΑΝ5 ΗΟ 

9 

ΣΤΑΘΜΗ Ε" ΟΡΟΦΟΥ+34.44 

Χ.Ο 


09 

1:100 

νΥΝΚ-Ρ-ΜΕΡ-ΡίΑΝ$ «Ο 


Η / Μ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΧΟΡΏΝ 

10 

ΣΤΑΘΜΗ ΥΠΟΓΕΙΟΥ+6.95 

Α.Χ 

- 

01 

1:100 

ννΝΧ-Ρ-ΜΕΡ ΚΕαυίΚΕΜΕΚΤδ «Ο 

11 

ΣΤΑΘΜΗ ΥΠΟΓΕΙΟΥ +10.16 , +9,15 

Α.Χ 


02 

1:100 

ννΝΚ-Ρ-ΜΕΡ_ΡΕ0υΐΚ£ΜΕΗΤ5_Κ0 

12 

ΣΤΑΘΜΗ ΥΠΟΓΕΙΟΥ ΜΕΣΟΠΑΤΩΜΑΤΟΣ .11,95 

Α.Χ 


03 

1:100 

ννΝΚ-Ρ-ΜΕΡ ΗΕΟΐΙΙΒΕΜΕΝΤδ ΒΟ 

13 

ΣΤΑΘΜΗ ΙΣΟΓΕΙΟΥ+14.75 

Α.Χ 

“ 

04 

1:100 

νΐ/ΝΚ-Ρ-ΜΕΡ ΒΕΟϋΙΒΕΜΕΝΤδ ΒΟ 

14 

ΣΤΑΘΜΗ Α“ ΟΡΟΦΟΥ +19.00 

Α.Χ 

- 

05 

1:100 

νΥΝΚ-Ρ-ΜΕΡ ΚΕ0υΐΒΕΜΕΝΤ5 ΒΟ 

15 

ΙΤΑΘΜΗ Β- ΟΡΟΦΟΥ+23.25 

ΑΧ 

• 

06 

1:100 

ννΝΚ-Ρ-ΜΕΡ ΒΕΘυίΒΕΜΕΝΤδ ΒΟ 

16 

ΙΤΑΘΜΗ Γ* ΟΡΟΦΟΥ +26.82 

Α.Χ 


07 

1:100 

ννΝΚ-Ρ-ΜΕΡ ΒΕΟυίΒΕΜΕΝΤδ ΒΟ 

17 

ΣΤΑΘΜΗ Δ" ΟΡΟΦΟΥ+30.87 

Α.Χ 


08 

1:100 

ννΝΚ-Ρ-ΜΕΡ ΒΕΟυίΒΕΜΕΝΤδ ΒΟ 

ΣΧΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ 
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18 

ΣΧΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 

ΔΙ 

- 

01 

1:100 

νΥΝΚ-Ρ-ΟΙΑ ΠΟ 

ι* 

ΣΧΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 

ΔΙ 

* 

02 

1:100 

Κ/ΝΚ-Ρ-04Α «Ο 

20 

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥ 

ΔΙ 

- 

03 

1:100 

ννΝΚ-Ρ-ΟΙΑΚΟ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β’ 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΠΤΕΡΥΓΑΣ 


Στο παρόν Παράρτημα περιγράφεται ο εξοπλισμός που θα παραόοθεί προς το 
Ω.Κ.Κ. και περιλαμβάνει τα κάτωθι: 

ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ Ω.Ε.ΜΕ.Κ. 


Α/Α 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 

ΤΕΜ 

ΕΠΙΠΕΔΟ 

ΧΩΡΟΣ 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 

1 

ΜοηιΙοπης 5γ5ΐειτι ΜΕΘ (6 κλ.) + (12 
κλ.) 

1 

1 °« Όροφος 

ΜΕΘ 

2 

ΜοηίΙοΓϊ 

3 

1 <χ Όροφος 

Αιμοδυνομικό 

Εργαστήριο (Ανάνηψη) 

3 

ΜοπιΙογ Μεταφοράς 

8 

1 « Όροφος 

Χειρουργεία, ΜΕΘ, 
Αιμοδυνομικό Εργ., Νοσ. 
Όροφοι 

4 

ΜοπϊΙογ Μεταφοράς (παραμαγνητικό) 

1 

1 « Όροφος 

Εργ. Ιατρικής 

Απεικόνισης 

5 

Αγγειογραφικό Συγκρότημα (δύο 
επιπέδων) με καταγραφικό & εγχυτή 

1 

1 « Όροφος 

Αιμοδυνομικό 

Εργαστήριο 

6 

Αγγειογραφικό Συγκρότημα (ενός 
επιπέδου) με καταγραφικό & εγχυτή 

1 

1 0<; Όροφος 

Αιμοδυνομικό 

Εργαστήριο 

7 

Ακτινολογικό Μηχάνημα, Τροχήλατο 
Ψηφιακό 

1 

1»ς 

Όροφος, 

3** Όροφος 

ΜΕΘ, Νοσ. Όροφος 

8 

Αναισθησιολογικό Μηχάνημα 

3 

1** Όροφος 

Χειρουργεία, 

Αιμοδυνομικό Εργ. 

9 

Αναπνευστήρος 

18 

1 °< Όροφος 

ΜΕΘ 

10 

Ανοπνευστήρας Μεταφοράς 

1 

1<* Όροφος 

ΜΕΘ 

11 

Αναπνευστήρας Μεταφοράς 
(ποραμαγνητικό) 

1 

1 χ Όροφος 

ΜΕΘ 

12 

Αναπνευστήρας υψηλής συχνότητας 

2 

I 04 Όροφος 

ΜΕΘ 

13 

Αναρρόφηση, Ηλεκτρική 

2 

2°< Όροφος 

Ποιδιατρική Κλινική 

14 

Ανορρόφηση, Χειρουργική 

2 

I 04 Όροφος 

Χειρουργεία 

15 

Αντλία Έγχυσης Φαρμάκων 

100 

I 1 * 2« & 

3° 4 Όροφος 

Χειρουργείο, ΜΕΘ, 
Παιδιατρικό Τμήμα 

16 

Απινιδωτής 

16 

Ισόγειο, I 05 
& 2ος 
Όροφος 

Εξωτ. Ιατρεία, 

Χειρουργεία, ΜΕΘ, 
Παιδιατρικό Τμήμα 

17 

Βηματοδότης (Εξωτερικός) 

20 

1° £ Όροφος 

Χειρουργεία 

18 

Ενδοαορτική Αντλία 

3 

Ι 04 Όροφος 

Χειρουργεία 

19 

Ενδοσκοπικός Εξοπλισμός, πλήρης 
(ενδοσκοπικός πύργος, βρογχο-, 
γαστρο-, κολονοσκόπιο) 

1 

1°< Όροφος 

ΜΕΘ 
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20 

Εξοπλισμός Υβριδικού (Ψηφ. 
Ακτινοσκοπικό, Χειρ. Προβολείς, Χειρ. 
Τράπεζα) 

1 

1 « Όροφος 

Χειρουργεία (Υβριδικό) 

21 

Εργαστηριακός Εξοπλισμός 


Ισόγειο 

Εργαστήρια 

22 

Ηλεκτρονικό Πιεσόμετρο/Οξύμετρο 

12 

Ισόγειο, 

1<* 2°<· & 

3 0<; Όροφος 

Εξωτ. Ιατρεία, 
Αιμοδυναμικό Εργ., 
Παιδιατρικό Τμήμα 

23 

Ηχωκορδιογροφικό Σύστημα 

3 

Ισόγειο 

Εργ. Ηχωκαρδιογροφίας 

24 

Ηχωκαρδιογραφικό Σύστημα 
(τροχήλατο) 

5 

1** Όροφος 

Χειρουργεία, ΜΕΘ 

25 

Θερμοκοιτίδα 

5 

1« Όροφος 

ΜΕΘ 

26 

Καρδιογράφος 

12 

Ισόγειο, 

1«* 2°< & 

3 0ί Όροφος 

Εξωτ. Ιατρεία, ΜΕΘ, Νοσ. 
Όροφοι 

27 

Μαγνητικός Τομογράφος 

1 

Ισόγειο 

Εργ. Ιατρικής 

Απεικόνισης 

28 

Μηχανή Εξωσωματικής Κυκλοφορίας 

2 

1 « Όροφος 

Χειρουργεία 

29 

Νοσηλευτική Κλίνη 

30 

2°<, 3°< 
Όροφος 

Παιδιατρική Κλινική & 
Μονάδα 

Μεταμοσχεύσεων 

30 

Νοσηλευτική Κλίνη ΜΕΘ (Ενηλίκων) 

6 

1 <χ Όροφος 

ΜΕΘ 

31 

Νοσηλευτική Κλίνη ΜΕΘ (Ποίδων) 

8 

1 °<; Όροφος 

ΜΕΘ 

32 

Πηγή Ψυχρού Φωτισμού 

4 

1 0<; Όροφος 

Χειρουργεία 

33 

Πλυντήριο Ενδοσκοπίων 

1 

1 <χ Όροφος 

ΜΕΘ 

34 

Στερνοτόμος Μπαταρίας 

6 

1 « Όροφος 

Χειρουργεία 

35 

Συσκευή Ψύξης-Θέρμανσης 

’2 

1 « Όροφος 

Χειρουργεία 

36 

Συσκευή Ψύξης-Θέρμανσης Ασθενών 

3 

1« Όροφος 

ΜΕΘ 

37 

Σύστημα Αιμοκάθαρσης 

4 

1 °< Όροφος 

ΜΕΘ 

38 

Σύστημα Τηλεμετρίας Ασθενών (21 
ασθενών) 

1 

2* Όροφος 

Ποιδιατρική Κλινική 

39 

Σύστημα Τηλεμετρίας Ασθενών (8 
ασθενών) 

1 

3« Όροφος 

Μονόδο 

Μεταμοσχεύσεων 

40 

Σύστημα Χορήγησης ΝΟ 

2 

1 « Όροφος 

ΜΕΘ 

41 

Χειρουργική Διαθερμία 

4 

1 <χ· Όροφος 

Χειρουργεία, ΜΕΘ 

42 

Χειρουργική Τράπεζα 

1 

1 χ Όροφος 

Χειρουργεία 

Α ο*«0> 4 
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ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ 

ΠΤΕΡΥΓΑΣ Ω.Κ.Κ. 


ΤΕΜ 

ΧΩΡΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ/ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 

1 

ΜΕΘ 

Αντικατάσταση του Μοηίΐοππς δγείετη των ΜΕΘ λόγω (α) παλαιότητος 
και έλλειψης ανταλλακτικών & (β) τεχνολογικού εκσυγχρονισμού των 
ΜΕΘ με εγκατάσταση ΟίπίςαΙ ΙπίΟΓΓπαΙίοη δγείεσι 

1 

4ος Ν. 0. (Παιδιατρικό 
Τμήμα) 

Αντικατάσταση του Μοηίίοπης ΒγεΙεπτι του Παιδιατρικού Τμήματος του 
4ου Νοσ. Ορόφου, λόγω παλαιότητος και έλλειψης ανταλλακτικών 

1 

6ος Ν. 0. 

Αντικατάσταση του ΜοπίΙοπης δγείεηι του 6ου Νοσ. Ορόφου, λόγω 
παλαιότητος 

15 

Χειρουργεία & 
Αιμοδυναμικό Εργ. 

Αντικατάσταση των υφισταμένων πίοπιΙογη μεταφοράς λόγω 
παλαιότητος 

1 

Εργ. Πυρηνικής Ιατρικής 

Αντικατάσταση της γ-Οασιετα, ηλικίας 15 ετών, λόγω παλαιότητος και 
έλλειψης ανταλλακτικών (επά ο! Ιίίε & επά οί εετνίςε) 

2 

Εργ. Ιατρικής 

Απεικόνισης 

Αντικατάσταση δύο (2) αναλογικών ακτινολογικών συστημάτων 
(ηλικίας 11 & 25 ετών) με αντίστοιχα ψηφιακά (α) λόγω παλαιότητος & 
(β) τεγνολονικοϋ εξυννοονισμού 

1 

Εργ. Ιατρικής 

Απεικόνισης 


10 

Χειρουργεία, 

Αιμοδυναμικό Εργ., Νοσ. 
Όροφοι 


35 

Αναισθησιολογικό, ΜΕΘ, 

Εξ. Ιατρεία, Αιμοδυναμικό 
Εργ., Νοσ. Όροφοι 


17 

Αναισθησιολογικό, ΜΕΘ, 

Εξ. Ιατρεία, Αιμοδυναμικό 
Εργ., Νοσ. Όροφοι 


60 

ΜΕΘ 

Αντικατάσταση των υφισταμένων αντλιών έγχυσης, ηλικίας >8 ετών, 
λόγω παλαιότητος 

40 

ΜΕΘ 

Αντικατάσταση 40 εκ των υφισταμένων προσωρινών βηματοδοτών, 
ηλικίας >12 ετών, λόγω παλαιότητος 

3 

Εργ. Ηχωκαρδιογραφίος 

Αντικατάσταση τριών (3) εκ των υφισταμένων ηχωκαρδιογραφικών 
συστημάτων, ηλικίας 12-15 ετών, λόγω παλαιότητος 

4 

Εργ. Ηχωκαρδιογραφίος 

Αντικατάσταση των δύο (2) τροχήλατων ηχωκαρδιογραφικών 
συστημάτων της Καρδιολογικής ΜΕΘ και και του Χειρουργείου #3, 
ηλικίας 10 κοι 8 ετών, και προμήθεια δύο (2) επιπλέον για τις ανάγκες 
του ΤΕΠ & των Νοσ. Ορόφων 

2 

Εργ. Ηχωκαρδιογραφίος 

Αντικατάσταση των υφισταμένων συστημάτων, ηλικίας 25 ετών 
(εξοπλισμός αρχικής δωρεάς) 

3 

Χειρουργεία 

Αντικατάσταση των ΜΕΚ των Χειρουργείων #1-#3, ηλικίας 12 ετών, 
λόγω (α) παλαιότητος & (β) τεχνολογικού εξοπλισμού 

2 

ΜΕΘ 

Αντικατόσταςιη των υφισταμένων συστημάτων, ηλικίας 20-25 ετών 

2 

Αιμοδυναμικό Εργαστήριο 


1 

Χειρουργεία 


16 

•Χειρουργεία 

Αντικατάσταση των υφισταμένων ηλεκτροκίνητων στερνοτόμων (με 
ντίζα), με στερνοτόμους μπαταρίας, (α) για λόγους εκσυγχρονισμού 
(ηλικία κινητήρων 20-25 ετών, ηλικία στερνοτόμων/ντιζών 14-15 ετών) 

& (β) για λόγους οικονομικούς λόγω υψηλού κόστους συντήρησης·. 

6 

Χειρουργεία 

Αντικατάσταση 6 εκ των υφισταμένων ενδοαορτικών αντλιών, ηλικίας 
20 και 15 ετών, λόγω παλαιότητος 
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2 

ΜΕΘ 


1 

Πνευμονολογικό Εργ. 


1 

ΜΕΘ 


1 

Χειρουργείο 

Αντικατάσταση 1 εκ των 3 υφισταμένων διεγχειρητικών ροομέτρων 
ηλικίας 15 ετών 




6 

Χειρουργεία & 
Αιμοδυνομικό Εργ. 


4 

Χειρουργεία 

Αντικατάσταση των χειρουργικών τραπεζών των Χειρουργείων 

5 

Χειρουργεία 

Αντικατάσταση 5 εκ των υφισταμένων χειρουργικών διαθερμιών ηλικίας 
22-25 ετών, λόγω παλαιότητας 

8 

Χειρουργεία 

Αντικατάσταση των υφισταμένων πηγών ψυχρού φωτισμού, ηλικίας 12 
έως 20 ετών, λόγω παλαιότητας 

1 

Εργ. Ιατρικής 

Απεικόνισης 

Αντικατάσταση του υφιστάμενου αξονικού τομογράφου λόγω (α) 
παλαιότητος & (β) τεχνολογικού εκσυγχρονισμού 

3 

Αποστείρωση 

Αντικατάσταση των υφισταμένων κλιβάνων ατμού, ηλικίας 14-26 ετών, 
λόγω πολοιότητας 

2 

Αποστείρωση 

Ανπκοτόσταση 2 εκ των υφισταμένων συσκευών θερμοσυγκόλλησης, 
λόγω παλαιότητας 

16 

ΜΕΘ 

Αντικατάσταση των κλινών της ΚΧ ΜΕΘ, λόγω παλαιότητος και φθορών 
τις οποίες έχουν υποστεί εξαιτίας της βοριάς χρήσης 

60 

Ν. Όροφοι 

Αντικατάσταση των νοσηλευτικών κλινών ηλικίας 25 ετών (αρχικής 
δωρεάς) 

12 

ΜΕΘ 

Αντικατόστοση 16 εκ των υφισταμένων αναπνευστήρων (ΚΧ ΜΕΘ), 
ηλικίας 20-24 ετών, λόγω παλαιότητας 

2 

ΜΕΘ 

Αντικατάσταση των υφισταμένων συστημάτων αιμοκάθαρσης, ηλικίας 
15 ετών, λόγω παλοιότητας 

3 

ΜΕΘ 

Αντικατάσταση των υφισταμένων συστημάτων ψύξης-θέρμονσης 
ασθενών, ηλικίας 20-22 ετών, λόγω παλαιότητας 

16 

Εξ. Ιατρείο, ΜΕΘ, Ν. 
Όροφοι 

Αντικατάσταση 16 εκ των υφισταμένων απινιδωτών, ηλικίας 15 ετών, 
λόγω παλαιότητας 

15 

Εξ. Ιατρείο, ΜΕΘ, Ν. 
Όροφοι 

Αντικατάσταση 15 εκ των υφισταμένων απινιδωτών, ηλικίας 15 ετών, 
λόγω παλοιότητας 

1 

ΜΕΘ 


1 

Εργ. Δοκιμοσίας Κόπωσης 


10 

Εργ. ΗοΙΙγθγ 


5 

Εργ. ΗοΙίΓδΓ 


6 

Ν. Όροφοι 


6 

Ν. Όροφοι 

Προσθήκη φορητών αναρροφήσεων 2 ανό Νοσηλευτικό όροφο 

1 

Χειρουργεία 

Απαραίτητος εξειδικευμένος εξοπλισμός εφαρμογή *οινοτόμου 

χειρουργικής τεχνικής ία α . ^ 
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1 

ΜΕΘ 

ί 

1 

ΜΕΘ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ’ 

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΙΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ Ν.2012/1992- 
ΘΕΣΜΙΚΗ ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΩΝΑΣΕΙΟΥ 

ΚΑΡΔΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ (Ω.Κ.Κ.) 

Αρθρο 1 

Το άρθρο 4 ίου ν.2012/1992 (Α‘28). όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής: 

«Άρθρο 4 

Σκοπός του Ωνάσειου Καρδιοχειρουργικού Κέντρου 

1. Το Ω.Κ.Κ. θα λειτουργεί ως καρδιολογικό, καρδιοχειρουργικό και 
μεταμοσχευτικό «κέντρο αριστείας» και αναφοράς σε ευρωπαϊκό επίπεδο του οποίου 
σκοπός είναι: 

α) Η παροχή υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένης της νοσηλείας, στον τομέα 
καρδιολογίας και καρδιοχειρουργικής, ενδοαγγειακής και επεμβατικής 
αποκατάστασης και απεικονιστικής και επεμβατικής διαγνωστικής ενηλίκων 
και παιδιών και συναφείς δραστηριότητες που περιλαμβάνονται στην αποστολή 
ενός σύγχρονου καρδιολογικού και καρδιοχειρουργικού κέντρου. 

β) Η παροχή υπηρεσιών στις μεταμοσχεύσεις καρδιάς και πνευμόνων και κάθε 
άλλου συμπαγούς (ή άλλου) οργάνου σε ε\·ήλικες και παιδιά που θα ορίζεται 
με απόφαση του Δ.Σ. τηρουμένων των εκάστοτε ισχυουσών διατάξεων που 
διέπουν την χορήγηση αδειών λειτουργίας στις μονάδες μεταμοσχεύσεων 
συμπαγών και άλλων οργάνων. 

γ) Η διενέργεια σύγχρονων ιατρικών πράξεων και διαδικασιών που θα ορίζει το 
Δ.Σ. για την κάλυψη των ιατρικών αναγκών της χώρας σε σχέση με τα 
παραπάνω. 

δ) Η ιατρική έρευνα, ο σχεδιασμός. προγραμματισμός και υλοποίηση ιατρικών 
ερευνητικών προγραμμάτων καθώς και η συλλογή και αξιοποίηση 
επιστημονικών πληροφοριών στον τομέα της καρδιοχειρουργικής και 
καρδιολογίας, συμπεριλαμβανομένης της μεθόδου σύγχρονης πληροφορικής 
αξιοποίησης των πληροφοριών αυτών, κυρίως από τη διασύνδεση του Ω.Κ.Κ. 
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εξωτερικό, σύμφωνα με τον ν.2472/1997 (Α’ 50) και τον Κανονισμό (ΕΕ) 
2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης 
Απριλίου 2016, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της 
επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη 
κυκλοφορία των δεδομένων αυτών 

2. Οι διατάξεις που αφορούν στους φορείς της γενικής κυβέρνησης ισχύουν για 
το Ωνάσειο Καρδιοχειρουργικό Κέντρο με την επιφύλαξη και κατά τα οριζόμενα στις 
ειδικότερες διατάξεις του παρόντος, του Ν. 1675/1986, και του Εσωτερικού 
Κανονισμού Λειτουργίας.» 

Άρθρο 2 

Το άρθρο 5 του ν.2012/1992 (Α’28), όπως ισχύει αντικαθίσταται ως εξής: 

«Άρθρο 5 

Πόροι του Ωνάσειου Καρδιοχειρουργικού Κέντρου (Ω.Κ.Κ.) 

1. Πόροι του Ωνάσειου Καρδιοχειρουργικού Κέντρου είναι: 

α) Τα ημερήσια νοσήλια και οι εισπράξεις από τις σχετικές με το αντικείμενό 
του ιατρικές πράξεις. 

β) Κληρονομιές, κληροδοσίες, δωρεές και επιχορηγήσεις από τρίτους, όπως 
και οι πρόσοδοι από αυτές. 

γ) Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες ή άλλους πιστωτικούς οργανισμούς. 

δ) Έσοδα από συνέδρια, ανακοινώσεις, δημοσιεύσεις, 

ε) Έσοδα από ερευνητικά πρωτόκολλα αλλά και από άλλες δραστηριότητες, 
που ήθελε αναπτύξει για την ιατρική έρευνα αλλά και για την εξυπηρέτηση 
του προσωπικού, των νοσηλευομένων και επισκεπτών (όπως 
εκμετάλλευση ή ενοίκια από κυλικεία, εστιατόριο, ανθοπωλεία, είδη 
δώρων κ.λ.π.). 

στ) Έσοδα από την εκποίηση παλαιών μηχανημάτων, επίπλων, σκευών και 
κάθε είδους άχρηστου υλικού. 
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ζ) Η προβλεπόμενη στην παρ. 3 του παρόντος άρθρου επιχορήγηση από το 
Δημόσιο και κάθε άλλη πρόσθετη επιχορήγηση που θα καθορίζεται 
εκάστοτε με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υγείας. 

2. Το Ω.Κ.Κ.. θα παρέχει υποχρεωτικά τις υπηρεσίες του και σε ανασφάλιστους 
ή οικονομικά αδύναμους πολίτες, όπως ορίζεται στο άρθρο 33 του ν.4368/2016. 

3. Το Ελληνικό Δημόσιο παρέχει τακτική επιχορήγηση προς το Ω.Κ.Κ. που 
εντάσσει στον ετήσιο τακτικό κρατικό προϋπολογισμό του Υπουργείου Υγείας, σε 
συγκεκριμένο κωδικό, η οποία θα ανέρχεται σε ποσοστό ίσο με το είκοσι (20%) του 
ετήσιου προϋπολογισμού των δαπανών του Ω.Κ.Κ.. Το ποσό αυτό θα καταβάλλεται 
στο Ω.Κ.Κ. σε δωδεκατημόρια σε 4 ισόποσες τριμηνιαίες δόσεις. Για το σκοπό αυτό 
το Ω.Κ.Κ. θα υποβάλει ετησίως στο Υπουργείο Υγείας τον Προϋπολογισμό του το 
αργότερο μέχρι την 30 η Σεπτεμβρίου κάθε έτους για το επόμενο έτος. Επιπρόσθετα, με 
κοινή απόφαση των Υπουργών Υγείας και Οικονομικών δύναται να καταβάλλεται, διά 
του τακτικού προϋπολογισμού του Υπουργείου Υγείας έκτακτη επιχορήγηση προς το 
Ω.Κ.Κ. για την κάλυψη δαπανών που προκύπτουν από την υλοποίηση δωρεών. 

4. Στις περιπτώσεις διενέργειας μεταμοσχεύσεων συμπαγών οργάνων και νέων 
καινοτόμων θεραπευτικών υπηρεσιών και πράξεων, που δεν περιλαμβάνονται στην 
εκάστοτε ισχύουσα λίστα αποζημίωσης, με βάση τα Κλειστά Ενοποιημένα Νοσήλια - 
ΚΕΝ ή όποιο άλλο καθεστώς αποζημίωσης ισχύσει μελλοντικά, η τελευταία μετά από 
τεκμηριωμένο αίτημα του ΔΣ. θα ανανεώνεται έγκαιρα για να τις συμπεριλαμβάνει, 
σύμφωνα με τις διαδικασίες και μεθόδους που προβλέπεται στις κείμενες διατάξεις. Η 
κοστολόγηση νέων ή η ανακοστολόγηση υφιστάμενων υπηρεσιών και πράξεων και 
ειδικότερα των μεταμοσχεύσεων, θα βασίζεται στην τοπική προσαρμογή ισχυόντων 
διεθνών προτύπων και τιμών, ώστε να καλύπτουν το πραγματικό κόστος παροχής της 
υπηρεσίας. Για τον λόγο αυτό με το σχετικό αίτημα θα υποβάλλεται και αναλυτική 
κοστολόγηση της εκάστοτε πράξης, η οποία δύναται να προκύπτει είτε από αναλυτική 
αποτίμηση είτε από αναφορά σε χώρες με αντίστοιχο οικονομικό επίπεδο. 


Αρθρο 3 
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1. Το Ω.Κ.Κ. διοικείται από επταμελές Δ.Σ. με τετραετή θητεία που αποτελείται 
από τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρο του Δ.Σ και πέντε (5) μέλη,, που διορίζονται με 
τους νόμιμους αναπληρωτές τους, με απόφαση του Υπουργού Υγείας που 
δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης. Η θητεία κάθε μέλους του Δ.Σ., του 
Προέδρου και του Αντιπροέδρου μπορεί να ανανεώνεται. 

2. Τέσσερα (4) μέλη, συμπεριλαμβανομένου του Προέδρου και του 
Αντιπροέδρου, με τους νόμιμους αναπληρωτές τους ορίζονται από τον Υπουργό 
Υγείας και τρία (3) μέλη του Δ.Σ. με τους νόμιμους αναπληρωτές τους υποδεικνύονται 
από το Κοινωφελές Ίδρυμα «Αλέξανδρος Σ. Ωνάση». Ο Υπουργός Υγείας δύναται 
κατά τη διακριτική του ευχέρεια να ορίσει ως Αντιπρόεδρο ένα εκ των μελών του Δ.Σ. 
που υποδεικνύονται από το Ίδρυμα Ωνάση. 

3. Όλα τα μέλη του Δ.Σ. διαθέτουν αυξημένα επιστημονικά, επαγγελματικά ή 
διοικητικά προσόντα που έχουν αποκτηθεί στο πλαίσιο της σταδιοδρομίας τους και 
είναι συναφή με τον σκοπό του Ω.Κ.Κ.. Ειδικότερα, όλα τα μέλη του Δ.Σ. θα πρέπει 
να είναι πάντοτε καταξιωμένα και αναγνωρισμένα πρόσωπα της οικονομικής και 
επιστημονικής ζωής του τόπου ή της δημόσιας διοίκησης, όπως καθηγητές 
πανεπιστημίου ή άλλα εξέχοντα πρόσωπα της επιστημονικής, οικονομικής και 
κοινωνικής ζωής της χώρας, που μπορούν με τις γνώσεις και την πείρα τους, να 
συμβάλλουν αποτελεσματικά στην επίτευξη των σκοπών του Κέντρου. 

4. Ο Πρόεδρος εκπροσωπεί το Ω.Κ.Κ. δικασπκώς και εξωδίκως και εκτελεί τις 
αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλ.ίου (Δ.Σ.). Τα μέλη του Δ.Σ. που υποδεικνύονται 
από το Ίδρυμα Ωνάση δεν εκπροσωπούν το Ίδρυμα ατομικά αλλά ενεργούν αυτοτελώς 
και με ίδια ευθύνη των πράξεών τους. 

5. Ο διορισμός νέου μέλους, κατά τη διάρκεια της θητείας του Δ.Σ., λόγω 
κενώσεως θέσεως από οιαδήποτε αιτία, ή λόγω πρόωρης παύσης τους, σύμφωνα με την 
παρ. 10 του παρόντος άρθρου, γίνεται για το μέχρι τη λήξη της θητείας των λοιπών 
μελών χρόνο. Σε περίπτωση κενώσεως θέσεων μελών και μέχρι να διορισθούν νέα 
μέλη, το Δ.Σ. εξακολουθεί να λειτουργεί νόμιμα, εφ' όσον παραμένουν τουλάχιστον 
τέσσερα από τα ορισθέντα μέλη του, συμπεριλαμβανομένου σε αυτά του Προέδρου. 
Μέχρι τον ορισμό νέου Δ.Σ. εξακολουθεί να ισχύει η θητεία του υφιστάμενου. Εντός 
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δύο μηνών από την δημοσίευση του παρόντος νόμου ορίζεται νέο Δ.Σ. με την 
παραπάνω σύνθεση. 

6. Η ιδιότητα μέλους του Δ.Σ. είναι ασυμβίβαστη με την ιδιότητα μέλους 
συλλογικού οργάνου παρεμφερούς ιδρύματος ή νοσοκομείου δημόσιου ή ιδιωτικού, 
προμηθευτή ή εργολάβου ή εργαζόμενου υπό οποιαδήποτε έννομη σχέση με το 
Ωνάσειο Καρδιοχειρουργικό Κέντρο. Επίσης μέλη του Δ.Σ. δεν δύνανται να είναι 
μετακλητοί δημόσιοι υπάλληλοι ή πρόσωπα, που συνδέονται μεταξύ τους με συγγένεια 
μέχρι τρίτου βαθμού εξ αίματος ή εξ αγχιστείας. 

7. Τα μέλη του Δ.Σ. δεν δικαιούνται μισθού αλλά μόνο αποζημίωσης, το ύψος 
της οποίας καθορίζεται με απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υγείας και 
βαρύνουν το Ω.Κ.Κ. σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις περί Ενιαίου Μισθολογίου. 

8. Για τα θέματα της συγκρότησης και λειτουργίας του Δ.Σ. του Ω.Κ.Κ., 
εφαρμόζεται αναλογικά ο ν.2690'1999 (Α"45) εκτός αν ορίζεται διαφορετικά με τον 
παρόντα νόμο. 

9. Οι αποφάσεις του Δ.Σ. λαμβάνονται κατά π λειοψηφία των παρόντων μελών 
και σε περίπτιοση ισοψηφίας υπερισχύει η γνώμη με την οποία συντάσσεται ο 
Πρόεδρος. 

10. Τα πρακτικά συνεδρίασης του Δ.Σ. υπογράφονται από όλα τα μέλη που 
παρέστησαν σε αυτό, με συνοπτική μνεία των τυχόν μειοψηφιών. καθώς και της 
αιτιολογίας τους.» 

Αρθρο 4 

Το άρθρο 9 του ν. ν.2012/1992 (Α‘28 ). όπακ ισχύει αντικαθίσταται ως ακολούθοκ: 

«Αρθρο 9 

Ανάκληση Μελών Διοικητικού Συμβουλίου 



Ο Υπουργός Υγείας μπορεί να παύσει πρόωρα. ήτοι πριν την λήξη της θητείας τους, 
και να αντικαταστήσει τα μέλη του Δ.Σ. που ορίζει ο ίδιος για σπουδαίο λόγο που 
σχετίζεται με την άσκηση των καθηκόντων τους. Μπορεί επίσης να παύσει πρόωρα για 
σπουδαίο λόγο που σχετίζεται με την άσκηση των καθηκόντων του και μέλος του Δ.Σ. 
που υποδεικνύεται από το Ίδρυμα Ωνάση. Στην περίπτωση αυτή το Ίδρυμα Ωνάση θα 
ορίσει το νέο μέλος του Δ.Σ. εντός τριάντα (30) ημερών από την κοινοποίηση της 
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ενδεικτικά εκείνος που ανάγεται στην συμπεριφορά του μέλους διοίκησης κατά την 
άσκηση των καθηκόντων του ή αντικειμενικός λόγος, όπως η έλλειψη συνεργασίας ή 
λοιπές περιστάσεις, ανεξάρτητες με την ειδικότερη συμπεριφορά του μέλους, που τον 
καθιστούν ακατάλληλο για την άσκηση των καθηκόντων του. Στους σπουδαίους 
λόγους επίσης συμπεριλαμβάνεται η συνδρομή των προβλεπομένων περιπτώσεων 
στην παρ.6 του προηγούμενου άρθρου ή η περίπτωση απουσίας του μέλους από πέντε 
συνολικά συνεδριάσεις εντός του έτους χωρίς αποχρώντα λόγο.». 

Αρθρο 5 

Στον νόμο 2012/1992 (Α’28), όπως ισχύει, προστίθεται άρθρο 4 Α , που έχει ως εξής: 

«Αρθρο 4 Α 

«Λειτουργία Ωνάσειου Εθνικού Μεταμοσχευτικού Κέντρου 

1. Στην Νέα Πτέρυγα του Ω.Κ.Κ. θα εγκατασταθεί και θα λειτουργεί το Ωνάσειο 
Εθνικό Μεταμοσχευτικό Κέντρο (εφεξής: «Ω.Ε.ΜΕ.Κ») και το «Ωνάσειο Παίδων». Το 
Ω.Ε.ΜΕ.Κ και το «Ωνάσειο Παίδων» υπάγονται στο Ω.Κ.Κ. ως οργανικό τμήμα του 
και δεν έχουν αυτοτελή νομική προσωπικότητα. Σκοπός του Ω.Ε.ΜΕ.Κ είναι η 
διενέργεια μεταμοσχεύσεων όλων των συμπαγών οργάνων σε συνεργασία με τον 
Εθνικό Οργανισμό Μεταμοσχεύσεων και τις αντίστοιχες κλινικές ελληνικών και 
αλλοδαπών πανεπιστημιακών κλινικών καθώς και η έρευνα επ’ αυτών. Σκοπός του 
«Ωνασείου Παίδων» είναι η λ-ειτουργία σύγχρονης και πλήρως εξοπλισμένης 
παιδιατρικής κλινικής εξειδικευμένης στην παιδική καρδιολογία και 
καρδιοχειρουργική καθώς και η έρευνα επ' αυτών. 

2. Το Ω.Ε.ΜΕ.Κ και το «Ωνάσειο Παίδων» θα λειτουργεί με το προσωπικό που 
υπηρετεί στο Ω.Κ.Κ. και με υφιστάμενες θεσμικά οργανωμένες ομάδες και ιατρικά 
τμήματα και μονάδες που έχουν ή θα λάβουν άδεια για μεταμόσχευση σύμφωνα με τις 
εκάστοτε ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις ή εξειδικεύονται στην θεραπεία παίδων με 
καρδιακές νόσους. Η συνεργασία ιατρικού, νοσηλευτικού και λοιπού προσωπικού που 
υπηρετεί σε ιατρικά τμήματα των Α.Ε.Ι. ή του Ε.Σ.Υ. πραγματοποιείται με ειδικά 
πρωτόκολλα συνεργασίας του Ω.Κ.Κ. με τα αντίστοιχα τμήματα, ομάδες και 
επαγγελματίες υγείας στα οποία περιγράφονται όλα τα σχετικά με την εκπλήρωση και 
προώθηση των μεταμοσχεύσεων στη χώρα μας ως προς το Ω.Ε.Μ.Ε.Κ και με την 
νοσηλεία παίδων με καρδιακές νόσους όσον αφορά στο «Ωνάσειο Παίδων». Τα 
σχετικά πρωτόκολλα καταρτίζονται από το Ω.Κ.Κ. και εγκρίνονται από τον Ε.Ο.Μ. 
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Αντίστοιχα πρωτόκολλα καταρτίζει το Ω.Κ.Κ. με ειδικούς στις καρδιακές νόσους 
παίδων που εργάζονται σε αντίστοιχα καταξιωμένα κέντρα του εξωτερικού και, με την 
έγκριση του Ε.Ο.Μ.. στις μεταμοσχεύσεις οργάνων (ιατρούς και λοιπό επιστημονικό 
προσωπικό) που εργάζονται σε κέντρα του εξωτερικού με σκοπό την ανάπτυξη και 
καθιέρωση των μεταμοσχεύσεων όλων των συμπαγών οργάνων. 

3. Οι μεταμοσχεύσεις και οι άλλες πρωτοπόρες, ερευνητικές και καινοτόμες 
ιατρικές πράξεις θα παρέχονται και σε ασθενείς που είναι πολίτες κρατών-μελών της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης βάσει ειδικού πρωτοκόλλου συνεργασίας που συνάπτει το 
Υπουργείο Υγείας της Ελλάδας, το Ω.Κ.Κ. και το κράτος-μέλος. 

Αρθρο 6 

Στο άρθρο 13 του ν.2012/1992 (Α‘28 ), όπως ισχύει, προστίθενται παρ.7, 8, 9, 10, 

12. 13 και 14 ως ακολούθως: 

« 


7. 11 προαγωγή, ή πρόσληψη προσωπικού (ιατρικού και λοιπού) σε θέσεις 
ευθύνης (προϊσταμένων, αναπληρωτών ή υπό - διευθυντών, διευθυντών, 
συμπεριλαμβανομένων του γενικού διευθυντή, του νομικού και του αναπληρωτή 
νομικού συμβούλου) όπως αυτές προβλέπονται στον Κανονισμό Λειτουργίας κατά τα 
κατωτέρω οριζόμενα στο άρθρο 15 του παρόντος, γίνεται με απόφαση του Δ.Σ. του 
Ω.Κ.Κ.. σύμφωνα με τις αρχές της αξιοκρατίας, της αντικειμενικότητας και της 
διαφάνειας και μετά από την δημοσίευση ανοικτής πρόσκλ.ησης ενδιαφέροντος, κατά 
τα ειδικότερα (ως προς τον τύπο, τα προσόντα, τις προθεσμίες κλπ) οριζόμενα στον 
Κανονισμό Λειτουργίας. 



8. Η προαγωγή ή πρόσληψη υποψηφίων για τις θέσεις των Διευθυντών της 
Ιατρικής Υπηρεσίας, των Διευθυντών των Κλινικών και του Γενικού Διευθυντή γίνεται 
με απόφαση του Δ.Σ. του Ω.Κ.Κ. που λαμβάνεται ύστερα από την γνώμη ειδικής 
Τριμελούς Επιτροπής. Η Τριμελής Επιτροπή συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού 
Υγείας, που δημοσιεύεται στην Διαύγεια μέσα σε αποκλχιστική προθεσμία ενός (1) 
μήνα από το τέλος της σχετικής προκήρυξης. Η Τριμελής Επιτροπή αποτελείται από 
ένα (1) μέλος που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο του Ω.Κ.Κ. με απλή 
πλειοψηφία. ένα (1) μέλος που θα ορίζεται από το Ίδρυμα Ωνάση και ένα (1) μέλος 
που θα ορίζεται από κοινούΐαπό το Δ.Σ. του Ω.Κ.Κ. με απλή πλειοψηφία και (υιό το 
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Ίδρυμα Ωνάση καν θα είναι ο Πρόεδρος της. Ως μέλη της ανωτέρω Επιτροπής μπορεί 
να ορίζονται και μέλη του Δ.Σ. του Ω.Κ.Κ. Τα μέλη πρέπει να έχουν επιστημονική 
εξειδίκευση ή εμπειρία στο γνωστικό αντικείμενο που είναι ανάλογο της ειδικότητας 
της προς πλήρωσης θέσης. 

9. Η άνω διαδικασία εφαρμόζεται από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του 
παρόντος νόμου κατά την πλήρωση κενών ή κενούμενων οργανικών θέσεων είτε λόγω 
αποχώρησης (οικειοθελούς ή μετά από καταγγελία) είτε λόγω μη ανανέωσης της 
σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου του κατέχοντος αυτές προσωπικού. 

10. Όλο το τακτικό ιατρικό προσωπικό που προσλαμβάνεται σε θέση ευθύνης 
κατά τα οριζόμενα στο παρόν υπηρετεί με σύμβαση ορισμένου χρόνου τριετούς 
διάρκειας, η οποία δύναται να ανανεωθεί για μία επί πλέον τριετία, μετά από την 
παρέλευση της οποίας και εφόσον η συνολική θητεία του ιατρικού στελέχους 
αξιολογείται θετικά, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου μετατρέπεται σε 
αορίστου χρόνου. 

11. Όλες ανεξαιρέτως οι πληρωμές των πάσης φύσεως αποδοχών, απολαβών και 
αποζημιώσεων (τακτικών και έκτακτων) του πάσης φύσεως προσωπικού του Κέντρου, 
το οποίο συνδέεται με αυτό με οποιαδήποτε σχέση εργασίας (εξαρτημένης ή 
ανεξάρτητης) ή σύμβασης έργου, οι οποίες καθορίζονται αποκλειστικά σύμφωνα με 
τις διατάξεις του παρόντος νόμου, καταβάλλονται από το ίδιο το Ω.Κ.Κ. και βαρύνουν 
τον προϋπολογισμό του. 

12. Για την εκπλήρωση γενικότερα του σκοπού του ΩΚΚ και την προώθηση 
της επιστημονικής έρευνας και εκπαίδευσης, το Δ.Σ. του ΩΚΚ δύναται να συνάπτει 
συμβάσεις εργασίας πλήρους ή μερικής απασχόλησης με μέλη ΔΕΠ Πανεπιστημίων ή 
Ερευνητικών Κέντρων της ημεδαπής ή της αλλοδαπής. Η αμοιβή που θα προβλέπεται 
σε αυτές τις συμβάσεις δεν μπορεί να είναι μικρότερη από την ελάχιστη εκ του νόμου 
προβλεπόμενη. Ειδικά για την προώθηση των μεταμοσχεύσεων συμπαγών οργάνων η 
συνεργασία αυτή επεκτείνεται και στο προσωπικό των νοσοκομείων του Ε.Σ.Υ. που 
ειδικεύεται στον συγκεκριμένο τομέα. Οι συμβάσεις εργασίας του προσωπικού του 
Ω.Κ.Κ. γενικότερα δύνανται, κατά τα διεθνή πρότυπα, να εμπεριέχουν προβλέψεις για 

- διασύνδεση των απολαβών του ιατρικού, νοσηλευτικού και επιστημονικού 
προσωπικού του Ω.Κ.Κ. με ατομικούς ή ομαδικούς δείκτες που αντανακλούν την 
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παραγωγικότητα, το επιστημονικό και ερευνητικό έργο, την αποτελεσματικότητα και 
ασφάλεια των υπηρεσιών, καθώς και την ικανοποίηση των ασθενών και μεταβάλλονται 
ανάλογα με τις στρατηγικές προτεραιότητες του Ω.Κ.Κ.. Τα άνω θα προβλέπονται 
αναλυτικότερα στον Κανονισμό που θα εγκρίνεται με απόφαση του Υπουργού Υγείας. 

13. Για την εκπλήρωση του σκοπού του Ω.Κ.Κ. και την προώθηση της 
επιστημονικής έρευνας και εκπαίδευσης, το Δ.Σ. του Ω.Κ.Κ. δύναται να εγκρίνει τη 
σύναψη συμβάσεων εργασίας πλήρους ή μερικής απασχόλησης, εφόσον επιτρέπεται, 
με επιστήμονες αναγνωρισμένου κύρους και εμπειρίας Πανεπιστημίων, Ερευνητικών 
και Ιατρικών Κέντρων της ημεδαπής ή της αλλοδαπής. Για τις συμβάσεις αυτές 
ισχύουν τα προβλεπόμενα της παραγράφου 3. 

14. Οι αποδοχές του συνόλου του προσωπικού προσαυξάνονται με επίδομα 
παραγωγικότητας, για κάθε κατηγορία, το οποίο καθορίζεται κατ' έτος με απόφαση 
του Δ.Σ. Τυχόν διαφορά μεταξύ των αποδοχών που λαμβάνει ήδη το υφιστάμενο 
προσωπικό του Ω.Κ.Κ. και των αποδοχών του μισθολογίου του Ε.Σ.Υ. διατηρείται ως 
προσωπική διαφορά.» 

15. Το προσωπικό του Ω.Κ.Κ. (πλην των διευθυντών), που υπηρετεί κατά την 
ημέρα που τίθεται σε ισχύ ο παρών νόμος και έχει σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου 
κατατάσσεται σε αντίστοιχες προβλεπόμενες οργανικές θέσεις ως Ιδιωτικού Δικαίου 
Αορίστου Χρόνου (ΙΔΑΧ).Το λοιπό προσωπικό (πλην των διευθυντών και του 
ιατρικού προσωπικού) που προσλαμβάνεται μετά τη θέση σε ισχύ του παρόντος νόμου, 
προσλαμβάνεται για δοκιμαστική περίοδο μέχρι ενός (1) έτους. Μετά την επιτυχή 
περάτωση της δοκιμαστικής περιόδου απασχολείται με σύμβαση εργασίας αορίστου 
χρόνου και αμείβεται σύμφωνα με το μισθολόγιο των εργαζομένων στα νοσοκομεία 
του Ε.Σ.Υ.» 

Αρθρο 7 

1. Το άρθρο 15 του ν. ν.2012/1992 (Α'28 ) όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως 
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1. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας, ύστερα από γνώμη του Δ.Σ. του Ω.Κ.Κ., 
εκδίδεται και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης ο Εσωτερικός 
Κανονισμός και το Οργανόγραμμα του Ω.Κ.Κ. Με τον Εσωτερικό Κανονισμό 
Λειτουργίας και το Οργανόγραμμα (Οργανισμός) του Ωνάσειου Καρδιοχειρουργικού 
Κέντρου, ρυθμίζονται ιδίως τα κάτωθι θέματα: 

α) Η δημιουργία, η διάρθρωση, η στελέχωση και ο τρόπος λειτουργίας των 
επιμέρους υπηρεσιών (ιατρικών, νοσηλευτικών διοικητικών και λοιπών). 

β) Η σύσταση και περιγραφή των θέσεων εργασίας του προσωπικού, τα 
ελάχιστα απαιτούμενα προσόντα και η διαδικασία πρόσληψης με την επιφύλαξη των 
διατάξεων του άρθρου 13, η υπηρεσιακή κατάσταση, οι υποχρεώσεις, ο πειθαρχικός 
έλεγχος και η πειθαρχική εξουσία για όλο το προσωπικό. 

γ) Οι διαδικασίες προμηθειών πάσης φύσεως, συμπεριλαμβανόμενης της 
παροχής υπηρεσιών και αγαθών. Ειδικότερα, δύναται να καταρτιστεί κανονισμός για 
τις προμήθειες πάσης φύσεως, μισθώσεις και εκμισθώσεις ακινήτων εν γένει, αγορές ή 
εκποιήσεις ακινήτων, εκποιήσεις κινητών, αναθέσεις και εκπονήσεις μελετών καθώς 
και εκτέλεση έργων. Ο σχετικός κανονισμός υποχρεωτικά εφαρμόζει την κείμενη 
νομοθεσία των διατάξεων για τα ΝΠΙΔ όπως αυτές ισχύουν κάθε φορά σε συνδυασμό 
με την εκάστοτε εφαρμοζόμενη νομοθεσία για δημόσιες προμήθειες (Ν.4412/2016). 

δ) Στον ανωτέρω κανονισμό εξειδικεύονται επιπλέον τα εγκριτικά επίπεδα, η 
παρακολούθηση τιμών, η διαχείριση των αποθηκών, τα κριτήρια ένταξης σε 
διαδικασίες προμηθειών που διενεργούνται από κεντρική κρατική αρχή προμηθειών, 
οι τρόποι παρακολούθησης συμβάσεων, η αξιολόγηση προμηθευτών και τα κριτήρια 
και οι τρόποι εισαγωγής της καινοτομίας και οποιοδήποτε άλλο θέμα σχετικά με τις 
προμήθειες και την διαχείρισή τους. 

(ε) Κάθε άλλη λεπτομέρεια, που δεν προβλέπεται από τον παρόντα νόμο και 
είναι απαραίτητη για την επίτευξη των σκοπών του Κέντρου. 

2. Ο πρώτος κανονισμός σύμφωνα με το παρόν άρθρο δημοσιεύεται στην 
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως εντός δώδεκα (12) μηνών από την έναρξη ισχύος του 
παρόντος νόμου. Μέχρι την έγκριση και δημοσίευση του νέου Κανονισμού κατά την 
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προηγούμενη παράγραφο ισχύει ο υφιστάμενος. Ο ανωτέρω κανονισμός δημοσιεύεται 
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 


Αρθρο 8 

Έναρξη ισ/ύος 

Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β' 

Άρθρο δεύτερο 

Θεσμική Αναδιοργάνωση Ωνάσειου 

Καρδιοχειρουργικού Κέντρου (Ω.Κ.Κ.) 

Ι.Το άρθρο 4 του ν. 2012/1992 (Α' 28), όπως ισχύει, 
αντικαθίσταται ως εξής: 

«Άρθρο 4 

Σκοπός του Ωνάσειου Καρδιοχειρουργικού 

Κέντρου 

Ι.Το Ω.Κ.Κ. θα λειτουργεί ως καρδιολογικό, καρδιο¬ 
χειρουργικό και μεταμοσχευτικό «κέντρο αριστείας» και 
αναφοράς σε ευρωπαϊκό επίπεδο του οποίου σκοπός 
είναι: 

α) Η παροχή υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένης της 
νοσηλείας, στον τομέα καρδιολογίας και καρδιοχειρουρ¬ 
γικής, ενδοαγγειακής και επεμβατικής αποκατάστασης 
και απεικονιστικής και επεμβατικής διαγνωστικής ενη¬ 
λίκων και παιδιών και συναφείς δραστηριότητες που 
περιλαμβάνονται στην αποστολή ενός σύγχρονου καρ¬ 
διολογικού και καρδιοχειρουργικού κέντρου. 

β) Η παροχή υπηρεσιών στις μεταμοσχεύσεις καρδιάς 
και πνευμόνων και κάθε άλλου συμπαγούς (ή άλλου) 
οργάνου σε ενήλικες και παιδιά που θα ορίζεται με από¬ 
φαση του Δ.Σ., τηρουμένων των εκάστοτε ισχυουσών 
διατάξεων που διέπουν την χορήγηση αδειών λειτουρ¬ 
γίας στις μονάδες μεταμοσχεύσεων συμπαγών και άλλων 
οργάνων. 

γ) Η διενέργεια σύγχρονων ιατρικών πράξεων και 
διαδικασιών που θα ορίζει το Δ.Σ. για την κάλυψη των 
ιατρικών αναγκών της χώρας σε σχέση με τα παραπάνω. 

δ) Η ιατρική έρευνα, ο σχεδιασμός, προγραμματισμός 
και υλοποίηση ιατρικών ερευνητικών προγραμμάτων, 
καθώς και η συλλογή και αξιοποίηση επιστημονικών 
πληροφοριών στον τομέα της καρδιοχειρουργικής και 
καρδιολογίας, συμπεριλαμβανομένης της μεθόδου σύγ¬ 
χρονης πληροφορικής αξιοποίησης των πληροφοριών 
αυτών, κυρίως από τη διασύνδεση του Ω.Κ.Κ. με αντί¬ 
στοιχες τράπεζες πληροφοριών, που λειτουργούν στην 
Ελλάδα ή στο εξωτερικό, σύμφωνα με το ν. 2472/1997 
(Α' 50) και τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 
2016, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι 
της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτή¬ 
ρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων 
αυτών. 

2. Οι διατάξεις που αφορούν στους φορείς της Γενικής 
Κυβέρνησης ισχύουν για το Ωνάσειο Καρδιοχειρουργικό 
Κέντρο με την επιφύλαξη και κατά τα οριζόμενα στις 
ειδικότερες διατάξεις του παρόντος, του ν. 1675/1986, 
και του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας.». 

2. Το άρθρο 5 του ν. 2012/1992 (Α' 28), όπως ισχύει 
αντικαθίσταται ως εξής: 

«Άρθρο 5 

Πόροι του Ωνάσειου Καρδιοχειρουργικού 

Κέντρου (Ω.Κ.Κ.) 

1. Πόροι του Ωνάσειου Καρδιοχειρουργικού Κέντρου 
είναι: 


α) Τα ημερήσια νοσήλια και οι εισπράξεις από τις σχε¬ 
τικές με το αντικείμενό του ιατρικές πράξεις. 

β) Κληρονομιές, κληροδοσίες, δωρεές και επιχορη¬ 
γήσεις από τρίτους, όπως και οι πρόσοδοι από αυτές. 

γ) Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες ή άλλους πιστω¬ 
τικούς οργανισμούς. 

δ) Έσοδα από συνέδρια, ανακοινώσεις, δημοσιεύσεις, 
ε) Έσοδα από ερευνητικά πρωτόκολλα αλλά και από 
άλλες δραστηριότητες, που ήθελε αναπτύξει για την 
ιατρική έρευνα αλλά και για την εξυπηρέτηση του προ¬ 
σωπικού, των νοσηλευομένων και επισκεπτών (όπως 
εκμετάλλευση ή ενοίκια από κυλικεία, εστιατόριο, αν¬ 
θοπωλεία, είδη δώρων κ.λπ.). 

στ) Έσοδα από την εκποίηση παλαιών μηχανημάτων, 
επίπλων, σκευών και κάθε είδους άχρηστου υλικού. 

ζ) Η προβλεπόμενη στην παράγραφο 3 του παρόντος 
άρθρου επιχορήγηση από το Δημόσιο και κάθε άλλη 
πρόσθετη επιχορήγηση που θα καθορίζεται εκάστοτε με 
κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υγείας. 

2. Το Ω.Κ.Κ. θα παρέχει υποχρεωτικά τις υπηρεσίεςτου 
και σε ανασφάλιστους ή οικονομικά αδύναμους πολίτες, 
όπως ορίζεται στο άρθρο 33 του ν. 4368/2016. 

3. Το Ελληνικό Δημόσιο παρέχει τακτική επιχορήγηση 
προς το Ω.Κ.Κ. που εντάσσει στον ετήσιο τακτικό Κρατικό 
Προϋπολογισμό του Υπουργείου Υγείας, σε συγκεκριμέ¬ 
νο κωδικό, η οποία θα ανέρχεται σε ποσοστό ίσο με το 
είκοσι τοις εκατό (20%) του ετήσιου προϋπολογισμού 
των δαπανών του Ω.Κ.Κ.. Το ποσό αυτό θα καταβάλλεται 
στο Ω.Κ.Κ. σε δωδεκατημόρια σε 4 ισόποσες τριμηνιαίες 
δόσεις. Για το σκοπό αυτόν το Ω.Κ.Κ. θα υποβάλει ετη- 
σίως στο Υπουργείο Υγείας τον προϋπολογισμό του το 
αργότερο μέχρι την 30ή Σεπτεμβρίου κάθε έτους για 
το επόμενο έτος. Επιπρόσθετα, με κοινή απόφαση των 
Υπουργών Υγείας και Οικονομικών δύναται να καταβάλ¬ 
λεται, διά του τακτικού προϋπολογισμού του Υπουργεί¬ 
ου Υγείας έκτακτη επιχορήγηση προς το Ω.Κ.Κ. για την 
κάλυψη δαπανών που προκύπτουν από την υλοποίηση 
δωρεών. 

4. Στις περιπτώσεις διενέργειας μεταμοσχεύσεων συ¬ 
μπαγών οργάνων και νέων καινοτόμων θεραπευτικών 
υπηρεσιών και πράξεων, που δεν περιλαμβάνονται στην 
εκάστοτε ισχύουσα λίστα αποζημίωσης, με βάση τα Κλει¬ 
στά Ενοποιημένα Νοσήλια - ΚΕΝ ή όποιο άλλο καθεστώς 
αποζημίωσης ισχύσει μελλοντικά, η τελευταία μετά από 
τεκμηριωμένο αίτημα του Δ.Σ., θα ανανεώνεται έγκαιρα 
για να τις συμπεριλαμβάνει, σύμφωνα με τις διαδικασίες 
και μεθόδους που προβλέπεται στις κείμενες διατάξεις. 
Η κοστολόγηση νέων ή η ανακοστολόγηση υφιστάμενων 
υπηρεσιών και πράξεων και ειδικότερα των μεταμοσχεύ¬ 
σεων, θα βασίζεται στην τοπική προσαρμογή ισχυόντων 
διεθνών προτύπων και τιμών, ώστε να καλύπτουν το 
πραγματικό κόστος παροχής της υπηρεσίας. Για το λόγο 
αυτόν με το σχετικό αίτημα θα υποβάλλεται και αναλυτι¬ 
κή κοστολόγηση της εκάστοτε πράξης, η οποία δύναται 
να προκύπτει είτε από αναλυτική αποτίμηση είτε από 
αναφορά σε χώρες με αντίστοιχο οικονομικό επίπεδο.». 

3. Το άρθρο 8 του ν. 2012/1992 (Α' 28), όπως ισχύει, 
αντικαθίσταται ως εξής: 
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«Άρθρο 8 

Διοικητικό Συμβούλιο του Ωνάσειου 
Καρδιοχειρουργικού Κέντρου 

1 .Το Ω.Κ.Κ. διοικείται από επταμελέςΔ.Σ. με τετραετή 
θητεία που αποτελείται από τον Πρόεδρο και τον Αντι¬ 
πρόεδρο του Δ.Σ. και πέντε (5) μέλη, που διορίζονται 
με τους νόμιμους αναπληρωτές τους, με απόφαση του 
Υπουργού Υγείας, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. Η θητεία κάθε μέλους του Δ.Σ., του Π ρο- 
έδρου και του Αντιπροέδρου μπορεί να ανανεώνεται. 

2. Τέσσερα (4) μέλη, συμπεριλαμβανομένου του Προ¬ 
έδρου και του Αντιπροέδρου, με τους νόμιμους αναπλη¬ 
ρωτές τους, ορίζονται από τον Υπουργό Υγείας και τρία 
(3) μέλη του Δ.Σ. με τους νόμιμους αναπληρωτές τους 
υποδεικνύονται από το Κοινωφελές Ίδρυμα «Αλέξαν¬ 
δρος Σ. Ωνάσης». Ο Υπουργός Υγείας δύναται κατά τη 
διακριτική του ευχέρεια να ορίσει ως Αντιπρόεδρο ένα 
(1) εκ των μελών του Δ.Σ. που υποδεικνύονται από το 
Ίδρυμα Ωνάση. 

3. Όλα τα μέλη του Δ.Σ. διαθέτουν αυξημένα επιστημο¬ 
νικά, επαγγελματικά ή διοικητικά προσόντα που έχουν 
αποκτηθεί στο πλαίσιο της σταδιοδρομίας τους και είναι 
συναφή με το σκοπό του Ω.Κ.Κ.. Ειδικότερα, όλα τα μέλη 
του Δ.Σ. θα πρέπει να είναι πάντοτε καταξιωμένα και 
αναγνωρισμένα πρόσωπα της οικονομικής και επιστη¬ 
μονικής ζωής του τόπου ή της δημόσιας διοίκησης, όπως 
καθηγητές πανεπιστημίου ή άλλα εξέχοντα πρόσωπα 
της επιστημονικής, οικονομικής και κοινωνικής ζωής 
της χώρας, που μπορούν με τις γνώσεις και την πείρα 
τους, να συμβάλλουν αποτελεσματικά στην επίτευξη 
των σκοπών του Κέντρου. 

4. Ο Πρόεδρος εκπροσωπεί το Ω.Κ.Κ. δικαστικώς και 
εξωδίκως και εκτελεί τις αποφάσεις του Διοικητικού 
Συμβουλίου (Δ.Σ.).Τα μέλη του Δ.Σ. που υποδεικνύο¬ 
νται από το Ιδρυμα Ωνάση δεν εκπροσωπούν το Ιδρυμα 
ατομικά, αλλά ενεργούν αυτοτελώς και με ίδια ευθύνη 
των πράξεών τους. 

5. Ο διορισμός νέου μέλους, κατά τη διάρκεια της 
θητείας του Δ.Σ., λόγω κενώσεως θέσεως από οποια¬ 
δήποτε αιτία ή λόγω πρόωρης παύσης τους, σύμφωνα 
με το άρθρο 9, γίνεται για το μέχρι τη λήξη της θητείας 
των λοιπών μελών χρόνο. Σε περίπτωση κενώσεως θέ¬ 
σεων μελών και μέχρι να διορισθούν νέα μέλη, το Δ.Σ. 
εξακολουθεί να λειτουργεί νόμιμα, εφόσον παραμένουν 
τουλάχιστον τέσσερα (4) από τα ορισθέντα μέλη του, 
συμπεριλαμβανομένου σε αυτά του Προέδρου. Μέχρι 
τον ορισμό νέου Δ.Σ. εξακολουθεί να ισχύει η θητεία του 
υφιστάμενου. Εντός δύο (2) μηνών από την δημοσίευση 
του παρόντος νόμου ορίζεται νέο Δ.Σ. με την παραπάνω 
σύνθεση. 

6. Η ιδιότητα μέλους του Δ.Σ. είναι ασυμβίβαστη με 
την ιδιότητα μέλους συλλογικού οργάνου παρεμφερούς 
ιδρύματος ή νοσοκομείου δημόσιου ή ιδιωτικού, προ¬ 
μηθευτή ή εργολάβου ή εργαζόμενου υπό οποιαδήποτε 
έννομη σχέση μετοΩνάσειο Καρδιοχειρουργικό Κέντρο. 
Επίσης μέλη του Δ.Σ. δεν δύνανται να είναι μετακλητοί 
δημόσιοι υπάλληλοι ή πρόσωπα, που συνδέονται μεταξύ 
τους με συγγένεια μέχρι τρίτου βαθμού εξ αίματος ή εξ 
αγχιστείας. 


7. Τα μέλη του Δ.Σ. δεν δικαιούνται μισθού αλλά μόνο 
αποζημίωσης, το ύψος της οποίας καθορίζεται με από¬ 
φαση των Υπουργών Οικονομικών και Υγείας και βαρύ¬ 
νουν το Ω.Κ.Κ., σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις περί 
Ενιαίου Μισθολογίου. 

8. Για τα θέματα της συγκρότησης και λειτουργίας του 
Δ.Σ. του Ω.Κ.Κ., εφαρμόζεται αναλογικά ο ν. 2690/1999 
(Α' 45) εκτός αν ορίζεται διαφορετικά με τον παρόντα 
νόμο. 

9. Οι αποφάσεις του Δ.Σ. λαμβάνονται κατά πλειοψη- 
φία των παρόντων μελών και σε περίπτωση ισοψηφίας 
υπερισχύει η γνώμη με την οποία συντάσσεται ο Πρό¬ 
εδρος. 

10. Τα πρακτικά συνεδρίασης του Δ.Σ. υπογράφονται 
από όλα τα μέλη που παρέστησαν σε αυτό, με συνοπτική 
μνεία των τυχόν μειοψηφιών, καθώς και της αιτιολογίας 
τους.». 

4. Το άρθρο 9 του ν. 2012/1992 (Α' 28), όπως ισχύει, 
αντικαθίσταται ως ακολούθως: 

«Άρθρο 9 

Ανάκληση Μελών Διοικητικού Συμβουλίου 

Ο Υπουργός Υγείας μπορεί να παύσει πρόωρα, ήτοι 
πριν την λήξη της θητείας τους, και να αντικαταστήσει τα 
μέλη του Δ.Σ. που ορίζει ο ίδιος για σπουδαίο λόγο, που 
σχετίζεται με την άσκηση των καθηκόντων τους. Μπορεί 
επίσης να παύσει πρόωρα για σπουδαίο λόγο που σχετί¬ 
ζεται με την άσκηση των καθηκόντων του και μέλοςτου 
Δ.Σ., που υποδεικνύεται από το Ιδρυμα Ωνάση. Στην πε¬ 
ρίπτωση αυτή το Ιδρυμα Ωνάση θα ορίσει το νέο μέλος 
του Δ.Σ. εντός τριάντα (30) ημερών από την κοινοποίη¬ 
ση της πράξης πρόωρης παύσης. Ως σπουδαίος λόγος 
θεωρείται και στις δύο περιπτώσεις ενδεικτικά εκείνος 
που ανάγεται στη συμπεριφορά του μέλους διοίκησης 
κατά την άσκηση των καθηκόντων του ή αντικειμενικός 
λόγος, όπως η έλλειψη συνεργασίας ή λοιπές περιστά¬ 
σεις, ανεξάρτητες με την ειδικότερη συμπεριφορά του 
μέλους, που τον καθιστούν ακατάλληλο για την άσκηση 
των καθηκόντων του. Στους σπουδαίους λόγους επίσης 
συμπεριλαμβάνεται η συνδρομή των προβλεπόμενων 
περιπτώσεων στην παράγραφο 6 του προηγούμενου 
άρθρου ή η περίπτωση απουσίας του μέλους από πέ¬ 
ντε (5) συνολικά συνεδριάσεις εντός του έτους χωρίς 
αποχρώντα λόγο.». 

5. Στο ν. 2012/1992 (Α' 28), όπως ισχύει, προστίθεται 
άρθρο 4Α, που έχει ως εξής: 

«Άρθρο 4Α 

Λειτουργία Ωνάσειου Εθνικού 

Μεταμοσχευτικού Κέντρου 

1. Στη Νέα Πτέρυγα του Ω.Κ.Κ. θα εγκατασταθεί και 
θα λειτουργεί το Ωνάσειο Εθνικό Μεταμοσχευτικό Κέ¬ 
ντρο (εφεξής: «Ω.Ε.ΜΕ.Κ.») και το «Ωνάσειο Παίδων». 
Το «Ω.Ε.ΜΕ.Κ.» και το «Ωνάσειο Παίδων» υπάγονται στο 
Ω.Κ.Κ. ως οργανικό τμήμα του και δεν έχουν αυτοτελή 
νομική προσωπικότητα. Σκοπός του «Ω.Ε.ΜΕ.Κ.» είναι 
η διενέργεια μεταμοσχεύσεων όλων των συμπαγών 
οργάνων σε συνεργασία με τον Εθνικό Οργανισμό Με¬ 
ταμοσχεύσεων και τις αντίστοιχες κλινικές ελληνικών 
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και αλλοδαπών πανεπιστημιακών κλινικών, καθώς και 
η έρευνα επ' αυτών. Σκοπός του «Ωνασείου Παίδων» 
είναι η λειτουργία σύγχρονης και πλήρως εξοπλισμέ¬ 
νης παιδιατρικής κλινικής εξειδικευμένης στην παιδική 
καρδιολογία και καρδιοχειρουργική, καθώς και η έρευνα 
επ' αυτών. 

2. Το «Ω.Ε.ΜΕ.Κ.» και το «Ωνάσειο Παίδων» θα λει¬ 
τουργεί με το προσωπικό που υπηρετεί στο Ω.Κ.Κ. και 
με υφιστάμενες θεσμικά οργανωμένες ομάδες και ιατρι¬ 
κά τμήματα και μονάδες που έχουν ή θα λάβουν άδεια 
για μεταμόσχευση, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες 
νομοθετικές διατάξεις ή εξειδικεύονται στην θεραπεία 
παίδων με καρδιακές νόσους. Η συνεργασία ιατρικού, 
νοσηλευτικού και λοιπού προσωπικού που υπηρετεί 
σε ιατρικά τμήματα των Α.Ε.Ι. ή του Ε.Σ.Υ., πραγματο¬ 
ποιείται με ειδικά πρωτόκολλα συνεργασίας του Ω.Κ.Κ. 
με τα αντίστοιχα τμήματα, ομάδες και επαγγελματίες 
υγείας, στα οποία περιγράφονται όλα τα σχετικά με την 
εκπλήρωση και προώθηση των μεταμοσχεύσεων στη 
χώρα μας ως προς το «Ω.Ε.ΜΕ.Κ.» και με τη νοσηλεία 
παίδων με καρδιακές νόσους, όσον αφορά στο «Ωνάσειο 
Παίδων». Τα σχετικά πρωτόκολλα καταρτίζονται από το 
Ω.Κ.Κ. και εγκρίνονται από τον Ε.Ο.Μ.. Αντίστοιχα πρω¬ 
τόκολλα καταρτίζει το Ω.Κ.Κ. με ειδικούς στις καρδιακές 
νόσους παίδων, που εργάζονται σε αντίστοιχα καταξι¬ 
ωμένα κέντρα του εξωτερικού και, με την έγκριση του 
Ε.Ο.Μ., στις μεταμοσχεύσεις οργάνων (ιατρούς και λοιπό 
επιστημονικό προσωπικό) που εργάζονται σε κέντρα του 
εξωτερικού, με σκοπό την ανάπτυξη και καθιέρωση των 
μεταμοσχεύσεων όλων των συμπαγών οργάνων. 

3. Οι μεταμοσχεύσεις και οι άλλες πρωτοπόρες, ερευ¬ 
νητικές και καινοτόμες ιατρικές πράξεις θα παρέχονται 
και σε ασθενείς που είναι πολίτες κρατών-μελών της Ευ¬ 
ρωπαϊκής Ένωσης βάσει ειδικού πρωτοκόλλου συνερ¬ 
γασίας που συνάπτει το Υπουργείο Υγείας της Ελλάδας, 
το Ω.Κ.Κ. και το κράτος-μέλος.». 

6. Στο άρθρο 13 του ν. 2012/1992 (Α' 28), όπως ισχύει, 
προστίθενται παράγραφοι 7, 8, 9, 10, 11,12, 13 και 14 
ως ακολούθως: 

«7. Η προαγωγή ή πρόσληψη προσωπικού (ιατρικού 
και λοιπού) σε θέσεις ευθύνης (προϊσταμένων, αναπλη¬ 
ρωτών ή υποδιευθυντών, διευθυντών, συμπεριλαμβα¬ 
νομένων του γενικού διευθυντή, του νομικού και του 
αναπληρωτή νομικού συμβούλου) όπως αυτές προ- 
βλέπονται στον Κανονισμό Λειτουργίας κατά τα κατω¬ 
τέρω οριζόμενα στο άρθρο 15 του παρόντος, γίνεται με 
απόφαση του Δ.Σ. του Ω.Κ.Κ., σύμφωνα με τις αρχές της 
αξιοκρατίας, της αντικειμενικότητας και της διαφάνει¬ 
ας και μετά από τη δημοσίευση ανοικτής πρόσκλησης 
ενδιαφέροντος, κατά τα ειδικότερα (ως προς τον τύπο, 
τα προσόντα, τις προθεσμίες κ.λπ.) οριζόμενα στον Κα¬ 
νονισμό Λειτουργίας. 

8. Η προαγωγή ή πρόσληψη υποψηφίων για τις θέσεις 
των Διευθυντών της Ιατρικής Υπηρεσίας, των Διευθυ¬ 
ντών των Κλινικών και του Γενικού Διευθυντή γίνεται με 
απόφαση του Δ.Σ. του Ω.Κ.Κ., που λαμβάνεται ύστερα 
από την γνώμη ειδικής Τριμελούς Επιτροπής. Η Τριμε¬ 
λής Επιτροπή συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού 


Υγείας, που δημοσιεύεται στη Διαύγεια μέσα σε αποκλει¬ 
στική προθεσμία ενός (1) μήνα από το τέλος της σχετικής 
προκήρυξης. Η Τριμελής Επιτροπή αποτελείται από ένα 
(1) μέλος που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο του 
Ω.Κ.Κ. με απλή πλειοψηφία, ένα (1) μέλος που θα ορίζεται 
από το Ιδρυμα Ωνάση και ένα (1) μέλος που θα ορίζεται 
από κοινού από το Δ.Σ. του Ω.Κ.Κ., με απλή πλειοψηφία 
και από το Ίδρυμα Ωνάση και θα είναι ο Πρόεδρός της. 
Ως μέλη της ανωτέρω Επιτροπής μπορεί να ορίζονται και 
μέλη του Δ.Σ. του Ω.Κ.Κ,.Τα μέλη πρέπει να έχουν επιστη¬ 
μονική εξειδίκευση ή εμπειρία στο γνωστικό αντικείμενο 
που είναι ανάλογο της ειδικότητας της προς πλήρωσης 
θέσης. 

9. Η άνω διαδικασία εφαρμόζεται από την ημερομηνία 
έναρξης ισχύος του παρόντος νόμου, κατά την πλήρω¬ 
ση κενών ή κενούμενων οργανικών θέσεων είτε λόγω 
αποχώρησης (οικειοθελούς ή μετά από καταγγελία) είτε 
λόγω μη ανανέωσηςτης σύμβασης εργασίας ορισμένου 
χρόνου του κατέχοντος αυτές προσωπικού. 

10. Όλο το τακτικό ιατρικό προσωπικό που προσλαμ¬ 
βάνεται σε θέση ευθύνης κατά τα οριζόμενα στο παρόν 
υπηρετεί με σύμβαση ορισμένου χρόνου τριετούς διάρ¬ 
κειας, η οποία δύναται να ανανεωθεί για μία (1) επιπλέον 
τριετία, μετά από την παρέλευση της οποίας και εφόσον 
η συνολική θητεία του ιατρικού στελέχους αξιολογείται 
θετικά, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου μετα- 
τρέπεται σε αορίστου χρόνου. 

11. Όλες ανεξαιρέτως οι πληρωμές των πάσης φύσεως 
αποδοχών, απολαβών και αποζημιώσεων (τακτικών και 
έκτακτων) του πάσης φύσεως προσωπικού του Κέντρου, 
το οποίο συνδέεται με αυτό με οποιαδήποτε σχέση ερ¬ 
γασίας (εξαρτημένης ή ανεξάρτητης) ή σύμβασης έργου, 
οι οποίες καθορίζονται αποκλειστικά, σύμφωνα με τις 
διατάξεις του παρόντος νόμου, καταβάλλονται από το 
ίδιο το Ω.Κ.Κ. και βαρύνουν τον προϋπολογισμό του. 

12. Για την εκπλήρωση γενικότερα του σκοπού του 
Ω.Κ.Κ. και την προώθηση της επιστημονικής έρευνας 
και εκπαίδευσης, το Δ.Σ. του Ω.Κ.Κ. δύναται να συνάπτει 
συμβάσεις εργασίας πλήρους ή μερικής απασχόλησης 
με μέλη ΔΕΠ Πανεπιστημίων ή Ερευνητικών Κέντρων 
της ημεδαπής ή της αλλοδαπής. Η αμοιβή που θα προ- 
βλέπεται σε αυτές τις συμβάσεις δεν μπορεί να είναι μι¬ 
κρότερη από την ελάχιστη εκ του νόμου προβλεπόμενη. 
Ειδικά για την προώθηση των μεταμοσχεύσεων συμπα¬ 
γών οργάνων η συνεργασία αυτή επεκτείνεται και στο 
προσωπικό των νοσοκομείων του Ε.Σ.Υ. που ειδικεύεται 
στο συγκεκριμένο τομέα. Οι συμβάσεις εργασίας του 
προσωπικού του Ω.Κ.Κ. γενικότερα δύνανται, κατά τα 
διεθνή πρότυπα, να εμπεριέχουν προβλέψεις για δια¬ 
σύνδεση των απολαβών του ιατρικού, νοσηλευτικού και 
επιστημονικού προσωπικού του Ω.Κ.Κ. με ατομικούς ή 
ομαδικούς δείκτες που αντανακλούν την παραγωγικό¬ 
τητα, το επιστημονικό και ερευνητικό έργο, την αποτε- 
λεσματικότητα και ασφάλεια των υπηρεσιών, καθώς και 
την ικανοποίηση των ασθενών και μεταβάλλονται ανά¬ 
λογα με τις στρατηγικές προτεραιότητες του Ω.Κ.Κ.. Τα 
άνω θα προβλέπονται αναλυτικότερα στον Κανονισμό 
που θα εγκρίνεται με απόφαση του Υπουργού Υγείας. 
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13. Για την εκπλήρωση του σκοπού του Ω.Κ.Κ. και την 
προώθηση της επιστημονικής έρευνας και εκπαίδευ¬ 
σης, το Δ.Σ. του Ω.Κ.Κ. δύναται να εγκρίνει τη σύναψη 
συμβάσεων εργασίας πλήρους ή μερικής απασχόλησης, 
εφόσον επιτρέπεται, με επιστήμονες αναγνωρισμένου 
κύρους και εμπειρίας Πανεπιστημίων, Ερευνητικών και 
Ιατρικών Κέντρων της ημεδαπής ή της αλλοδαπής. Για 
τις συμβάσεις αυτές ισχύουν τα προβλεπόμενα της πα¬ 
ραγράφου 3. 

14. Οι αποδοχές του συνόλου του προσωπικού προ¬ 
σαυξάνονται με επίδομα παραγωγικότητας, για κάθε 
κατηγορία, το οποίο καθορίζεται κατ' έτος με απόφα¬ 
ση του Δ.Σ..Τυχόν διαφορά μεταξύ των αποδοχών που 
λαμβάνει ήδη το υφιστάμενο προσωπικό του Ω.Κ.Κ. και 
των αποδοχών του μισθολογίου του Ε.Σ.Υ. διατηρείται 
ως προσωπική διαφορά.». 

7. Το άρθρο 15 του ν. 2012/1992 (Α' 28) όπως ισχύει, 
αντικαθίσταται ως ακολούθως: 

«Άρθρο 15 

Οργανισμός και Κανονισμός λειτουργίας 
Με απόφαση του Υπουργού Υγείας, ύστερα από γνώμη 
του Δ.Σ. του Ω.Κ.Κ., εκδίδεται και δημοσιεύεται στην Εφη¬ 
μερίδα της Κυβερνήσεως ο Εσωτερικός Κανονισμός και 
το Οργανόγραμμα του Ω.Κ.Κ.. Με τον Εσωτερικό Κανο¬ 
νισμό Λειτουργίας και το Οργανόγραμμα (Οργανισμός) 
του Ωνάσειου Καρδιοχειρουργικού Κέντρου, ρυθμίζο¬ 
νται ιδίως τα κάτωθι θέματα: 

α) Η δημιουργία, η διάρθρωση, η στελέχωση και ο τρό¬ 
πος λειτουργίας των επιμέρους υπηρεσιών (ιατρικών, 
νοσηλευτικών διοικητικών και λοιπών). 

β) Η σύσταση και περιγραφή των θέσεων εργασίας 
του προσωπικού, τα ελάχιστα απαιτούμενα προσόντα 
και η διαδικασία πρόσληψης με την επιφύλαξη των δι¬ 
ατάξεων του άρθρου 13, η υπηρεσιακή κατάσταση, οι 
υποχρεώσεις, ο πειθαρχικός έλεγχος και η πειθαρχική 
εξουσία για όλο το προσωπικό. 

γ) Οι διαδικασίες προμηθειών πάσης φύσεως, συμπε- 
ριλαμβανόμενης της παροχής υπηρεσιών και αγαθών. 
Ειδικότερα, δύναται να καταρτιστεί κανονισμός για τις 
προμήθειες πάσης φύσεως, μισθώσεις και εκμισθώσεις 
ακινήτων εν γένει, αγορές ή εκποιήσεις ακινήτων, εκποι¬ 
ήσεις κινητών, αναθέσεις και εκπονήσεις μελετών, καθώς 
και εκτέλεση έργων. Ο σχετικός κανονισμός υποχρεωτικά 
εφαρμόζει την κείμενη νομοθεσία των διατάξεων για τα 
Ν.Π.Ι.Δ., όπως αυτές ισχύουν κάθε φορά σε συνδυασμό 
με την εκάστοτε εφαρμοζόμενη νομοθεσία για δημόσιες 
προμήθειες (ν. 4412/2016). 

δ) Στον ανωτέρω κανονισμό εξειδικεύονται επιπλέον 
τα εγκριτικά επίπεδα, η παρακολούθηση τιμών, η διαχεί¬ 
ριση των αποθηκών, τα κριτήρια ένταξης σε διαδικασίες 
προμηθειών που διενεργούνται από κεντρική κρατική 
αρχή προμηθειών, οι τρόποι παρακολούθησης συμβά¬ 
σεων, η αξιολόγηση προμηθευτών και τα κριτήρια και οι 
τρόποι εισαγωγής της καινοτομίας και οποιοδήποτε άλλο 
θέμα σχετικά με τις προμήθειες και τη διαχείρισή τους. 

ε) Κάθε άλλη λεπτομέρεια, που δεν προβλέπεται από 
τον παρόντα νόμο και είναι απαραίτητη για την επίτευξη 
των σκοπών του Κέντρου.». 


Άρθρο τρίτο 
Μεταβατικές διατάξεις 

1. Το προσωπικό του Ω.Κ.Κ. (πλην των διευθυντών), 
που υπηρετεί κατά την ημέρα που τίθεται σε ισχύ ο πα¬ 
ρών νόμος και έχει σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου 
κατατάσσεται σε αντίστοιχες προβλεπόμενες οργανικές 
θέσεις ως ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου (Ι.Δ.Α.Χ.). 
Το λοιπό προσωπικό (πλην των διευθυντών και του ια¬ 
τρικού προσωπικού) που προσλαμβάνεται μετά τη θέση 
σε ισχύ του παρόντος νόμου, προσλαμβάνεται για δοκι¬ 
μαστική περίοδο μέχρι ενός (1) έτους. Μετά την επιτυχή 
περάτωση της δοκιμαστικής περιόδου απασχολείται με 
σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου και αμείβεται σύμ¬ 
φωνα με το μισθολόγιο των εργαζομένων στα νοσοκο¬ 
μεία του Ε.Σ.Υ. 

2.0 πρώτος κανονισμός σύμφωνα με το προηγούμε¬ 
νου άρθρο δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνή¬ 
σεως εντός δώδεκα (12) μηνών από την έναρξη ισχύος 
του παρόντος νόμου. Μέχρι την έγκριση και δημοσίευση 
του νέου Κανονισμού κατά το προηγούμενο άρθρο ισχύ¬ 
ει ο υφιστάμενος. Ο ανωτέρω Κανονισμός δημοσιεύεται 
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

Άρθρο τέταρτο 

Ι.α) Το τρίτο εδάφιο της περίπτωσης β'της παρ. 1 του 
άρθρου 304 του ν. 4512/2018 (Α' 5) αντικαθίσταται από 
την έναρξη ισχύος του ως εξής: 

«Προς βεβαίωση των ανωτέρω καταρτίζεται από το 
Διοικητικό Συμβούλιο και εκτίθεται στα γραφεία του 
Συλλόγου οκτώ (8) τουλάχιστον ημερολογιακές ημέρες 
πριν την ημέρα των αρχαιρεσιών, κατάλογος των εχό- 
ντων δικαίωμα ψήφου μελών, ο οποίος υπόκειται στον 
έλεγχο κάθε μέλους του Συλλόγου και διορθώνεται από 
το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από αιτιολογημένη και 
τεκμηριωμένη αίτηση μέλους ή οποιουδήποτε δικαιο¬ 
λογεί ειδικό έννομο συμφέρον.». 

β) Η παρ. 3 του άρθρου 306 του ν. 4512/2018 αντικα¬ 
θίσταται από την έναρξη ισχύος της ως εξής: 

«3. Η εκλογή, με την επιφύλαξη των διατάξεων του 
εσωτερικού κανονισμού, γίνεται με ευθύνη, μέριμνα 
και δαπάνη του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιατρικού 
Συλλόγου (εκλογικοί κατάλογοι, προετοιμασία χώρων, 
καλπών, ψηφοδελτίων, φακέλων κ.λπ.). Για τη διενέργεια 
των αρχαιρεσιών αρμόδια είναι τριμελής Εφορευτική 
Επιτροπή, η οποία αποτελείται από έναν (1) δικηγόρο, 
με επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον τεσσάρων (4) 
ετών, που ορίζεται από τον οικείο Δικηγορικό Σύλλογο, 
με τον νόμιμο αναπληρωτή του, ως πρόεδρο και δύο (2) 
μέλη, μη υποψηφίους, τα οποία ορίζονται με ισάριθμα 
αναπληρωματικά, με κλήρωση από τα μέλη του Ιατρι¬ 
κού Συλλόγου που έχουν δικαίωμα ψήφου. Η κλήρω¬ 
ση διενεργείται από το Διοικητικό Συμβούλιο πέντε (5) 
τουλάχιστον ημερολογιακές ημέρες πριν τις εκλογές σε 
ειδική συνεδρίαση, με την επιφύλαξη των διατάξεων του 
εσωτερικού κανονισμού. 

Στους Ιατρικούς Συλλόγους, στους οποίους η εκλογή 
ενεργείται κατά τμήματα, συγκροτείται με απόφαση του 
Διοικητικού Συμβουλίου του Ιατρικού Συλλόγου, Κεντρι¬ 
κή Εφορευτική Επιτροπή που απαρτίζεται από έναν (1) 
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δικηγόρο που ορίζεται από τον οικείο Δικηγορικό Σύλ¬ 
λογο, με τον νόμιμο αναπληρωτή του, ως πρόεδρο, και 
από τέσσερα (4) μέλη του Ιατρικού Συλλόγου. Οι εφο¬ 
ρευτικές επιτροπές των τμημάτων συγκροτούνται από 
τρεις (3) ιατρούς, οι οποίοι εκλέγονται, με ισάριθμους 
αναπληρωματικούς, από το Διοικητικό Συμβούλιο του 
Ιατρικού Συλλόγου με κλήρωση από τα μη υποψήφια 
μέλη που έχουν δικαίωμα ψήφου. 

Ζητήματα εγκυρότητας ψηφοδελτίων, καθώς και κάθε 
άλλο ζήτημα που αφορά τη διαδικασία των αρχαιρεσιών 
κρίνονται από τα μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής.». 

2. Η τρέχουσα θητεία των Διοικητικών Συμβουλίων, 
των Πειθαρχικών Συμβουλίων και των Εξελεγκτικών 
Επιτροπών των τοπικών Οδοντιατρικών Συλλόγων της 
χώρας και της Ελληνικής Οδοντιατρικής Ομοσπονδίας 
(Ε.Ο.Ο.) παρατείνεται μέχρι τις 31 Ιανουάριου 2019. Το 
ίδιο ισχύει και για την τρέχουσα θητεία των εκπροσώπων 
των τοπικών Οδοντιατρικών Συλλόγων στην Ελληνική 
Οδοντιατρική Ομοσπονδία (Ε.Ο.Ο.). 

Άρθρο πέμπτο 

Ρυθμίσεις για τον Πανελλήνιο 

Σύλλογο Οδοντοτεχνιτών 

1. Στην παρ. 2 του άρθρου 70 του ν. 4461/2017 (Α' 38) 
προστίθενται εδάφια ως ακολούθως: 

«ε) Την εκπλήρωση του σκοπού του Συλλόγου, όπως 
αυτός ορίζεται στο άρθρο 55 του παρόντος νόμου. 

στ) Τη διενέργεια πάσης φύσεως πράξεων που αφο¬ 
ρούν στη διοικητική, οικονομική και διαχειριστική λει¬ 
τουργία του Συλλόγου. 

Η Προσωρινή Διοικούσα Επιτροπή δύναται με απόφα¬ 
σή της να εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο ή τον Αντιπρόεδρο 
ή τονΤαμία για τη διενέργεια των πράξεων αρμοδιότητάς 
της. Επιπλέον, ο Πρόεδρος, κατόπιν εξουσιοδότησης της 
Προσωρινής Διοικούσας Επιτροπής, έχει την αρμοδιό¬ 
τητα υπογραφής του σχεδίου της συλλογικής σύμβασης 
παροχής υπηρεσιών στους δικαιούχους περίθαλψης, με 
κάθε δημόσιο φορέα, οι όροι της οποίας θα δεσμεύουν 
όλους τους οδοντοτεχνίτες που ασκούντο επάγγελμα.». 

2. Η ισχύς του παρόντος άρχεται από τις 19.7.2017. 

Άρθρο έκτο 

Προκήρυξη θέσεων Εθνικού Κέντρου Άμεσης 

Βοήθειας 

1 .α) Από τις εκατόν έντεκα (111) θέσεις Επιμελητών Β' 
του κλάδου ιατρών Ε.Σ.Υ. του Ε.Κ.Α.Β. που έχουν συσταθεί 
με την υπ'αριθμ. Υ4δ/90180/02/8.1.2003 (Β' 23) κοινή 
υπουργική απόφαση, οι τέσσερις (4) θέσεις προκηρύσ¬ 
σονται για τις ειδικότητες Αναισθησιολογίας ή Παθολο¬ 
γίας ή Καρδιολογίας ή Χειρουργικής ή Γενικής Ιατρικής 
ή Πνευμονολογίας-Φυματιολογίας. 

β) Από τις πενήντα έξι (56) θέσεις Επιμελητών Α'του 
κλάδου ιατρών Ε.Σ.Υ. του Ε.Κ.Α.Β. που έχουν συσταθεί 
με την υπ'αριθμ. Υ4δ/90180/02/8.1.2003 (Β' 23) κοινή 
υπουργική απόφαση, οι δύο (2) θέσεις προκηρύσσο¬ 
νται για την ειδικότητα Παιδιατρικής με εξειδίκευση στη 


Μονάδα Εντατικής Νοσηλείας Νεογνών (ΜΕΝΝ) για τις 
ανάγκες Κινητής Μονάδας Νεογνών. 

2. Η ισχύς του παρόντος άρχεται από την 1.8.2018. 

Άρθρο έβδομο 

Τροποποίηση του άρθρου 5 του π.δ. 49/2016 

(Α' 80) 

1. Στο τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 5 του 
π.δ. 49/2016 (Α' 80) διαγράφεται η φράση «βάσει της νο¬ 
μοθεσίας της χώρας κτήσης της μεταπτυχιακού τίτλου». 

2. Το παρόν ισχύει από 5.5.2016. 

Άρθρο όγδοο 

1. Στους πληγέντες του άρθρου 15 της πράξης νομο¬ 
θετικού περιεχομένου της 26.7.2018 (Α' 138), εξακολου¬ 
θούν να χορηγούνται τα φαρμακευτικά είδη με μηδενική 
συμμετοχή, μέχρι τις 31.12.2018. 

2. Το παρόν ισχύει από τις 26.7.2018. 

Άρθρο ένατο 

Στελέχωση του Ε.Σ.Υ. με ιατρικό και λοιπό 

προσωπικό 

1. Για τη βελτίωση της λειτουργίας και των παρεχό¬ 
μενων υπηρεσιών των δομών του Εθνικού Συστήματος 
Υγείας (Ε.Σ.Υ.) συνιστώνται: 

α) στις Διοικήσεις Υγειονομικών Περιφερειών (Δ.Υ.ΠΕ.), 
για τις δομές Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, εκατόν 
ογδόντα δύο (182) συνολικά θέσεις ειδικευμένων ιατρών 
κλάδου Ε.Σ.Υ., πέραν των υφισταμένων οργανικών θέ¬ 
σεων ειδικευμένων ιατρών κλάδου Ε.Σ.Υ.. Η κατανομή 
των θέσεων αυτών, ανά πλήθος και ειδικότητα, γίνεται 
με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Υγείας 
και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, 

β) στις Διοικήσεις Υγειονομικών Περιφερειών (Δ.Υ.ΠΕ.), 
για τις δομές Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, και στα 
νοσοκομεία του Ε.Σ.Υ., τριακόσιες είκοσι πέντε (325) συ¬ 
νολικά θέσεις νοσηλευτικού και λοιπού, πλην ιατρών, 
προσωπικού, πέραν των ήδη υφισταμένων οργανικών 
θέσεων. Οι θέσεις αυτές, όσον αφορά τα νοσοκομεία του 
Ε.Σ.Υ. δεν συνυπολογίζονται στα ποσοστά του άρθρου 
9 του π.δ. 87/1986 (Α' 32) και κατανέμονται με κοινή 
απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Υγείας και Διοι¬ 
κητικής Ανασυγκρότησης ανά πλήθος, κατηγορία, κλάδο 
και ειδικότητα, στις Δ.Υ.ΠΕ., για τις δομές Πρωτοβάθμιας 
Φροντίδας Υγείας και στα νοσοκομεία. 

Άρθρο δέκατο 

Για τη βελτίωση της λειτουργίας και της παροχής υπη¬ 
ρεσιών της Οργανικής Μονάδας της έδρας (Άργους) του 
Γενικού Νοσοκομείου Αργολίδας συστήνονται, με το 
παρόν, τρεις (3) θέσεις ειδικευμένων ιατρών Ε.Σ.Υ., για 
τη στελέχωση του Τμήματος Επειγόντων Περιστατικών 
(Τ.Ε.Π.), πέραν των προβλεπομένων οργανικών, οι οποίες 
δεν συνυπολογίζονται στα ποσοστά του άρθρου 9 του 
π.δ. 87/1986 (Α' 32). 
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Άρθρο ενδέκατο 
Έναρξη ισχύος 

Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου 
του Κράτους. 

Αθήνα, 2 Οκτωβρίου 2018 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας 

ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ Β. ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ 


Οι Υπουργοί 

Αναπληρωτής 
Υπουργός Οικονομικών 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ 

Αναπληρωτής Υπουργός Υγείας 

ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ 

ΜΑΡΙΑ - ΕΛΙΖΑ ΞΕΝΟΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ 

Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους. 

Αθήνα, 2 Οκτωβρίου 2018 
Ο επί της Δικαιοσύνης Υπουργός 

ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ 


Δικαιοσύνης, Διαφάνειας 
και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων 

ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ 

Υφυπουργός Οικονομικών 

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΠΑΝΑΤΣΙΟΥ 

Διοικητικής Ανασυγκρότησης 


Οικονομικών 

ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ 

Υγείας 

ΑΝΔΡΕΑΣ ΞΑΝΘΟΣ 

Περιβάλλοντος και Ενέργειας 
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ΞΓ 

ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ 

Την ευθύνη για την εκτύπωση, διαχείριση και κυκλοφορία των φύλλων της Εφημερίδας 
της Κυβερνήσεως, (ΦΕΚ) στην έντυπη και ηλεκτρονική έκδοση, έχει το Εθνικό Τυπογραφείο 
το οποίο αποτελεί δημόσια υπηρεσία η οποία υπάγεται στο Υπουργείο Διοικητικής Ανασυ¬ 
γκρότησης. Το Εθνικό Τυπογραφείο έχει επίσης την ευθύνη για την κάλυψη των εκτυπωτικών 
αναγκών του Δημοσίου, (ν. 3469/2006, Α' 131). 


ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΕΙ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ 


1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ) 

Η ηλεκτρονική μορφή των ΦΕΚ διατίθεται δωρεάν από την ιστοσελίδα νννννν.θΐ.ςΓ· Γ ια 

τα ΦΕΚ που δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωρισθεί στην πιο πάνω ιστοσελίδα δίνεται η 
δυνατότητα δωρεάν αποστολής με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, μετά από αίτηση που υποβάλ¬ 
λεται ηλεκτρονικά με τη συμπλήρωση ειδικής φόρμας. 

Η έντυπη μορφή των ΦΕΚ διατίθεται για μεμονωμένα φύλλα με το ανάλογο κόστος από 
το τμήμα Πωλήσεων απευθείας ή με ταχυδρομική αποστολή μέσω αίτησης παραγγελίας στα 
ΚΕΠ, ενώ για ετήσια συνδρομή από το τμήμα Συνδρομητών. Το κόστος για ασπρόμαυρο ΦΕΚ 
από 1 έως 16 σελίδες είναι 1€, προσαυξανόμενο κατά 0,20€ για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή 
μέρος αυτού. Το κόστος για έγχρωμο ΦΕΚ είναι 1,50€ από 1 έως 16 σελίδες, προσαυξανόμενο 
κατά 0,30€ για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού. 

Τρόπος αποστολής κειμένων προς δημοσίευση 

-Τα κείμενα για δημοσίευση στο ΦΕΚ, από όλες τις δημόσιες υπηρεσίες και τους φορείς 
του δημόσιου τομέα, αποστέλλονται στην διεύθυνση ννθί>πΐ35ΐθΐ·.θΐ(5>θΐ.μι· με χρήση 
προηγμένης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης. 

- Οι περιλήψεις Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων, αποστέλλονται στην ηλεκτρονική δι¬ 
εύθυνση άά5@θΐ·9 | ' με τη χρήση απλού ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. 

- Κατ' εξαίρεση, πολίτες οι οποίοι δεν έχουν αποκτήσει προηγμένη ηλεκτρονική υπογρα¬ 
φή, μπορούν να αποστέλλουν ταχυδρομικά ή να καταθέτουν με εκπρόσωπό τους κείμε¬ 
να προς δημοσίευση αποτυπωμένα σε χαρτί, στοΤμήμα Παραλαβής Δημοσιευτέας Ύλης. 

Πληροφορίες σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την 
πώληση των τευχών και τους ισχύοντες τιμοκαταλόγους για όλες τις υπηρεσίες θα βρείτε 
στην ιστοσελίδα μας και στη διαδρομή Εξυπηρέτηση κοινού - τμήμα πωλήσεων ή συν¬ 
δρομητών. Επίσης στην ιστοσελίδα μπορείτε να αναζητήσετε πληροφορίες σχετικά με την 
πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, εφόσον γνωρίζετε τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύμα¬ 
τος (ΚΑΔ). Τον ΚΑΔ εκδίδει το Εθνικό Τυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν τις προ¬ 
ϋποθέσεις δημοσίευσης. 

2. ΚΑΛΥΨΗ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ του Δημοσίου και των φορέων του 

Το Εθνικό Τυπογραφείο μετά από αίτημα φορέα του Δημοσίου αναλαμβάνει να σχεδιάσει 
και να εκτυπώσει κάρτες, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανογραφικά έντυπα, φακέλους, φακέλους 
αλληλογραφίας, κ.ά. Επίσης σχεδιάζει και κατασκευάζει σφραγίδες. 


ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ 


Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα Ιστοσελίδα: νννννν.θΐ.9Γ 
ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - ίβχ: 210 5279054 Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία 
ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ της ιστοσελίδας: ΗθΙρά65ΐ<.6ϊ@6ϊ.9ΐ· 

Πωλήσεων: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 - 180) Αποστολή ψηφιακά υπογεγραμμένων 

Συνδρομητών: (Ημιόροφος, τηλ. 210 5279136) εγγράφων προς δημοσίευση στο ΦΕΚ: 

Πληροφοριών: (Ισόγειο, Γρ. 3 και τηλεφ. κέντρο 210 5279000) \Λ/θΐ3(Τΐ35ΐθΐ'.θΙ@θ1.9 | · 

Παραλαβής Δημ. Υλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167,210 5279139) Πληροφορίες για γενικό πρωτόκολλο 
Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30 και αλληλογραφία: 9>'3πηη3ΐ6·3@6ΐ.9 ι ' 



























